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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 925 

27 Αυγού στο υ 1998 


ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ Α ΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ 

Αριθ. 9 . 

Σύσταση οριζοντίων ιδιοκτησιών του Οικισμού ΠΑΛΛΗ- 
ΝΗ I (ΚΑΝΤΖΑΙ). 

ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 
(Συνεδρίαση 58/10.8.98, θέμα 9) 

Έχοντας υπόψη: 

α) Τις διατάξεις του Ν. 3741/1929 «περίτης κατ’όροφον 
ιδιοκτησίας» όπως τροποποιήθηκε με το ΝΔ 1024/1971 
και τα άρθρα 1002 και 1117 του Αστικού Κώδικα. 

β) Τις διατάξεις του ΑΝ 163/1967 όπως τροποποιήθηκε 
και αντικαταστάθηκε μετά ΝΔ 946/1971 και 145/1973. 

γ) Την αριθμ. 5460/31.7.98 πράξη της Συμβ/φου Αθηνών 
Θεώνης Καφίρη - Αθανασίου περί καταθέσεωςτου σχετι¬ 
κού φακέλλου του Οικισμού ΠΑΛΛΗΝΗ I στον οποίο περι¬ 
λαμβάνομαι πίνακες κατανομής ποσοστών, σχέδιο Γενι¬ 
κής Διατάξεωςτου Οικισμού και Σχέδια κατόψεων, όψεων 
και τομών ως και τα σχετικά στοιχεία κοστολόγησης, α¬ 
ποφασίζουμε: 

Προβαίνουμε στην σύσταση αυτοτελών οριζοντίων ι¬ 
διοκτησιών του οικισμού της πόλης ΠΑΛΛΗΝΗ I (ΚΑΝΤΖΑ 

I) του Νομού Αττικής (αριθμ. οικισμού I) στοίχοι τριάντα 
(30) με ημερομηνία κλήρωσης 15-16/2/86 αριθμ. πολεο- 
δομικής μελέτης 11362/Α/2β/5.6.84, που ανοικοδομήθη¬ 
κε με δαπάνη του ΟΕΚ σε ιδιόκτητο αυτού οικόπεδο: 

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΥΤΟΤΕΛΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ 
ΤΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 

Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΙΤΛΟΙ ΚΤΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ 
1) Ο παραπάνω οικισμός οικοδομήθηκε επί οικοπέδου 
εκτάσεως μέτρων τετραγωνικών σαράντα χιλιάδων επτα¬ 
κοσίων σαράντα ένα τ.μ. και ογδόντα πέντε εκατοστών 
(40.741,85) που ανήκει στην αποκλειστική κυριότητα νο¬ 
μή και κατοχή του ΟΕΚ, κείται στην θέση «ΚΑΜΠΑ - ΚΑ¬ 
ΝΤΖΑ» της Κτηματικής Περιφέρειας του Δήμου Παλλήνη 
Αττικής, ορίζεται με στοιχεία Α-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ-Α. Στο α- 
ριθμ. 11362/Α/5α/27.1.86 σχέδιο αρίθμησης - κλήρωσης 
της Τεχνικής Υπηρεσίας του ΟΕΚ, (ΦΕΚ 232/τ.Δ/15.6.83) 
και συνορεύει: 

Βορ. Ανατολικά: Εν μέρει επί πλευράς Δ - Ε και εν μέρει 
επί πλευράς Β - Γ με ιδιοκτησία της ΚΑΜΠΑ Α.Ε. 

Νοτιοδυτικά: Επί πλευράς Α - Ζ με ιδιοκτησία κληρονό¬ 
μων Ευαγγέλου Τσέπα. 


Νοτιοανατολικά: Εν μέρει επί πλευράς Ε - Ζ με ασφαλ¬ 
τοστρωμένη οδό φέρουσατο όνομα οδός Λεονταρίου, ά¬ 
γουσα προς Παλλήνη και εν μέρει επί πλευράς Γ - Δ με ι¬ 
διοκτησία της ΚΑΜΠΑΑ.Ε. και 

Βοριοδυτικά: Επί πλευράς Α - Β με αγροτική οδό. 

2) Το παραπάνω οικόπεδο εμφαίνεται με τους περιμε¬ 
τρικούς αριθμούς 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1 στο από 
14.12.1979 Τοπογραφικό Διάγραμμα των μηχανικών Καλ¬ 
λιόπης Μουτζαλιά, πολ/κού Μηχανικού και Ματθαίου Κα- 
ρακώοτα Τοπογράφου Μηχανικού ακριβές αντίγραφο 
του οποίου υπογεγραμμένου από τον μηχανικό του ΟΕΚ 
Σίμο Δημητριάδη ευρίσκεται στο σχετικό φάκελλο του οι¬ 
κισμού που έχει κατατεθεί στον Συμβ/φο της πόλης Αθη¬ 
νών ως ανωτέρω. 

3) Το οικόπεδο αυτό σε μεγαλύτερη οικοπεδική έκταση 
εμβαδού 42.241,85 τμ περιήλθε στην πλήρη κυριότητα, 
νομή και κατοχή του ΟΕΚ, από αγορά από τον Ευστράτιο 
Τσέπα του Ευαγγέλου και της Βαρβάρας δυνάμει του 
συμβολαίου αριθμ. 7698/12.2.1980 του Συμβ/φου Αθη¬ 
νών Νικολάου Χαρ. Στασινόπουλου που έχει μεταγράφει 
νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Υποθ/κείου Σπάτων 
στο τόμο 169 και με αριθμό 65. 

Το ανωτέρω ακίνητο περιήλθε στον πωλητή εκ κληρο¬ 
νομιάς του αποβιώσαντος Ευαγγέλου Ιωάννη Τσέπα δυ¬ 
νάμει της από 4.11.51 ιδιόγραφης αυτού διαθήκης που 
δημοσιεύθηκε υπό του Ελληνικού Προξενείου στο Κάιρο 
δια του αριθμ. 5768/29.12.59 πρακτικού δημοσιεύσεως 
και καταχωρήθηκε στα βιβλία του Πρωτοδικείου Αθηνών 
υπ' αύξοντα αριθμό 664/1960. Την Κληρονομιά αυτή απο¬ 
δέχθηκε ο πωλητής δια της αριθμ. 25260/18.6.64 πράξε- 
ωςτου Συμβ/φου Αθηνών Δημητρίου Παπαρίζου που με- 
ταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία των μεταγραφών του Υ¬ 
ποθ/κείου Κρωπίας στο τόμο 103 καιαυξ. αριθμό 193. 

4) Επί της παραπάνω οικοπεδικής έκτασης εγκρίθηκε η 
ανέγερση του Οικισμού με το από 6.4.1983 Π.Δ. που δη¬ 
μοσιεύθηκε στο ΦΕΚ αριθμ. 232/τ.Δ/15.6.1983. 

5) Από τη συνολική οικοπεδική έκταση των 42.241,85 
τ.μ. ο ΟΕΚ μεταβίβασε τμήμα οικοπέδου εκτάσεως χιλίων 
πεντακοσίων τ.μ. (1.500,00) στον Οργανισμό Εργατικής 
Εστίας για την ανέγερση Βρεφονηπιακού Σταθμού δυνά¬ 
μει του συμβολαίου αριθμ. 8949/21.4.1993 της συμβ/φου 
Αθηνών Κατίνας Χρήστου Βλαχοπούλου που έχει μετα¬ 
γράφει στα βιβλία μεταγραφών του Υποθ/κείου Σπάτων 
στο τόμο 314 και με αριθμ. 242. 
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Η έκταση αυτή εμφαίνεται με τα στοιχεία Α - Β - Γ - Δ - Α 
στο από 5.6.84 Τοπογραφικό Διάγραμμα της μηχανικού 
του ΟΕΚΦ. Περεσιάδου, θεωρηιτένο απάτην Προϊστάμε¬ 
νη του ΟΕΚ Ολ. Ζαβερδινού και συνορεύει: 

Βοριοανατολικά: Επί πλευράς Α - Β με οδό Οικισμού Ο¬ 
ΕΚ και πέραν αυτού με παιδική χαρά. 

Βοριοδυτικά: Επί πλευράς Α - Δ με πλατεία οικισμού. 
Νοτιοανατολικά: ΕπίπλευράςΒ-Γμεχώροπάρκιγκτου 
οικισμού και πέραν αυτού με οδό X. Πύρρου και Νοτιοδυ¬ 
τικά επί προσώπου Δ - Γ με οδό οικισμού ΟΕΚ. 

6) Από το υπόλοιπο οικόπεδο έκτασης σαράντα χιλιά¬ 
δων επτακοσίων σαράντα ένα τετρ. μέτρων και ογδόντα 
πέντε εκατ. (40.741,85) διατέθηκαν για δημόσιους και κοι¬ 
νόχρηστους χώρους μέτρα τετραγωνικά ένδεκα χιλιάδες 
εξακόσια δέκα οκτώ τετρ. μέτρα και εβδομήνταα τρία ε¬ 
κατοστά (11.618,73). 

Η έκταση αυτή ανήκει κατά κυριότητα στον ΟΕΚ και δεν με¬ 
ταβιβάζεται στους οικιστές με την μεταβίβαση σε κάθε ένα α¬ 
πό αυτούς, της αυτοτελούς οριζόντιας ιδιοκτησίας τους. 

Στην κυριότητα του ΟΕΚ παραμένει επίσης και δεν με¬ 
ταβιβάζεται στους οικιστές έκταση τετρ. μέτρων χιλίων ο¬ 
κτακόσιων εξήντα επτά και πενήντα εκατοστά (1.867,50). 

7) Ο οικισμός τούτος οικοδομήθηκε επί της υπολοίπου 
εκτάσεως εμβαδού είκοσι επτά χιλιάδων διακοσίων πενή¬ 
ντα πέντε τετραγωνικών μέτρων και εξήντα δύο εκατοστά 
(27.255,62), η οποία μόνη αυτή αποτελείτο οικόπεδο των 
με την παρούσα πράξη συνιστωμένων αυτοτελών οριζο¬ 
ντίων ιδιοκτησιών του οικισμού και μεταβιβάζεται στους 
οικιστές με την μεταβίβαση με τις οριζόντιες ιδιοκτησίες 
τους και κατά ποσοστό εξ αδιαιρέτου που αναλογεί σε κά¬ 
θε μία από αυτές. 

8) Στο αριθμ. 11362/Σ/5α,/27.1.86 σχέδιο αρίθμησης 
κλήρωσης της Τεχν. Υπηρεσίας του ΟΕΚ (ΦΕΚ 232/τ.Δ/ 
15.6.83), το οικόπεδοτοϋ οικισμού μέτρωντετρ. σαράντα 
χιλιάδων επτακοσίων σαράντα ένα και μηδέν ογδόντα πέ¬ 
ντε εκατ. (40.741,85) εμφαίνεται μετά αλφαβητικά γράμ¬ 
ματα Α - Β-Γ-Δ-Ε-Ζ-Α. 

Η ροζ επιφάνεια του σχεδίου τούτου είναι εκείνη που 
διατίθεται για δημόσιους και κοινόχρηστους χώρους. Η 
μπλέ επιφάνεια είναι εκείνη που παραμένει στην κυριότη¬ 
τα του ΟΕΚ. Το τμήμα τοιν χιλίων πεντακοσίων (1.500) τε¬ 
τρ. μέτρων έχει μεταβιβασθεί στον Οργανισμό Εργατικής 
Εστίας. Ενώ η λοιπή επιφάνεια του σχεδίου τούτου των 
27.255,62 τ.μ. αποτελεί το οικόπεδο του οικισμού. 

Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΩΝ Ο¬ 
ΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ 

Ο οικισμός που χαρακτηρίζεται με τον λατινικό αριθμό 
(I) έχει ανεγερθεί στο προαναφερόμενο οικόπεδο και πε¬ 
ριλαμβάνει συνολικά διακόσιες εβδομήντα κατοικίες 
(270) διατεταγμένες σε τριάντα (30) στοίχους. Οι αυτοτε¬ 
λείς οριζόντιες ιδιοκτησίες που συνιστώνται και διέπονται 
απο τις παραπάνω διατάξεις είναι οι παρακάτω αναφερό- 
μενες και λεπτομερειακά περιγραφόμενες: 

ΣΤΟΙΧΟΣ ένας (1) 

Ο στοίχος ένας (1) τύπου 312 ΓΑ που φαίνεται στο α- 
ριθμ. 11362/Α/2β/84 πολεοδομικό σχέδιο, αποτελείται α¬ 
πό πυλωτή - ισόγειο και τους πρώτο (Α), δεύτερο (Β) και 
τρίτο (Γ) πάνω από την πυλωτή - ισόγειο ορόφους και δώ¬ 
μα, η περιγραφή των οποίων έχει ως εξής: 

Η πυλωτή - ισόγειο περιλαμβάνει κοινοχρήστους χώ¬ 
ρους, κεντρική είσοδο πολυκατοικίας κλιμακοστάσιο και 
ασανσέρ και φαίνεται στο αριθμ. Α/1 σχέδιο κατόψεως: 

Ο Α' όροφος περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, δη¬ 


λαδή κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και διάδρομο προσπελά- 
σεως και τα αριθμ. ένα (1), δύο (2) και τρία (3) διαμερί¬ 
σματα που φαίνονται στο αριθμ. Α/2 σχέδιο κατόψεως και 
περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. ένα (1) διαμέρισμα αποτελείται από δύο (2) 
κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει καθαρό εμβαδό πενήντα οκτώ μ2 και σαρά¬ 
ντα εκατοστά (58,40), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαι¬ 
ρέτου επί του όλου οικοπέδου είκοσι εννέα δεκάκις χιλιο¬ 
στά (29%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ε¬ 
βδομήντα ένα μ2 και είκοσι έξι εκατ. (71,26) ψήφους 
είκοσι εννέα (29) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοι¬ 
νοχρήστων ογδόντα δύο χιλιοστά (82%ο), κεντρικής θέρ¬ 
μανσης ογδόντα δύο χιλιοστά (82%ο) και ανελκυστήρας 
εβδομήντα πέντε χιλιοστά (75%ο) και συνορεύει: 
Ανατολικά: Με κλιμακοστάσιο και με κοινόκτητο οικόπεδο. 
Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο και 
Νότια: Με κοινόκτηκτο οικόπεδο. 

Το αριθμ. δύο (2) διαμέρισμα αποτελείται από τρία (3) 
κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει καθαρό εμβαδό εβδομήντα οκτώ μ2 και 
τριάντα εκατοστά (78,30), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ α¬ 
διαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα πέντε δεκάκις 
χιλιοστά (35%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγ. ενε¬ 
νήντα πέντε μ2 και πενήντα τέσσερα εκατοστά (95,54), 
ψήφους τριάντα πέντε (35), ποσοστό συμμετοχής στις 
δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν ένδεκα χιλιοστά (111%ο), 
κεντρικής θέρμανσης εκατόν ένδεκα χιλιοστά (111%ο) και 
ανελκυστήρα εκατόν ένα χιλ. (101%ο) και συνορεύει: 
Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτηκτο οικόπεδο. 

Βόρεια: Με κλιμακοστάσιο και διαμ/σμα (3) του ιδίου 
στοίχου καιπολ/κίας. 

Νότια: Με διαμ/σμα (12) του ιδίου ορόφου, στοίχου (2) 
της εφαπτομένης πολ/κίας. 

Το αριθμ. τρία (3) διαμέρισμα αποτελείται από τέσσερα 
(4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητι¬ 
κούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό ενενήντα οκτώ τ.μ. και 
πενήντα πέντε εκατοστά (98,55), ποσοστό συνιδιοκτη- 
σίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου σαράντα τέσ¬ 
σερα δεκάκις χιλιοστά (44%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετραγωνικά εκατόν είκοσι και είκοσι πέντε εκατ. (120,25) 
ψήφους σαράντα τέσσερα (44) ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν σαράντα χιλιοστά 
(140%ο) κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα χιλιοστά 
(140%ο) και ανελκυστήρα εκατόν είκοσι επτά χιλιοστά 
(127%ο) και συνορεύει: 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κλιμακοστάσιο και με κοινόκτητο οικόπεδο. 
Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο και με το διαμέρισμα (2) 
του ιδίου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας. 

Ο Β' όροφος περιλαμβάνει κοινοχρήστους χώρους, δη¬ 
λαδή κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και διάδρομο προσπελά- 
σεως και τα αριθμ. τέσσερα (4), πέντε (5) και έξι (6) διαμε¬ 
ρίσματα που φαίνονται στο αριθμ. Α/2 σχέδιο κατόψεως 
και περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. τέσσερα (4) διαμέρισμα αποτελείται από από 
δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοη¬ 
θητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό πενήντα οκτώ μ2 
και σαράντα εκατοστά (58,40), ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου είκοσι εννέα δεκά- 
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κις χιλιοστά (29%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγω¬ 
νικά εβδομήντα ένα μ2 και είκοσι έξι εκατ. (71,26) ψήφους 
είκοσι εννέα (29) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοι¬ 
νοχρήστων ογδόντα δύο χιλιοστά (82%ο), κεντρικής θέρ¬ 
μανσης ογδόντα δυο χιλιοστά (82%ο) και ανελκυστήρας 
ογδόντα δύο χιλιοστά (82%ο) και συνορεύει: 

Ανατολικά: Με κλιμακοστάσιο και με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο και 

Νότια: Με κοινόκτηκτο οικόπεδο. 

Το αριθμ. πέντε (5) διαμέρισμα αποτελείται από τρία (3) 
κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει καθαρό εμβαδό εβδομήντα οκτώ μ2 και 
τριάντα εκατοστά (78,30), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ α¬ 
διαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα πέντε δεκάκις 
χιλιοστά (35%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγ. ενε¬ 
νήντα πέντε μ2 και πενήντα τέσσερα εκατοστά (95,54), 
ψήφους τριάντα πέντε (35), ποσοστό συμμετοχής στις 
δαπανες κοινοχρήστων εκατόν ένδεκα χιλιοστά (111%ο), 
κεντρικής θέρμανσης εκατόν ένδεκα χιλιοστά (111%ο) και 
ανελκυστήρα εκατόν ένδεκα χιλ. (111 % 0 ) και συνορεύει: 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτηκτο οικόπεδο. 

Βόρεια: Με κλιμακοστάσιο και διαμ/σμα (6) του ιδίου ο¬ 
ρόφου, στοίχου και πολυκατοικίας. 

Νότια: Με διαμ/σμα (15) του ιδίου ορόφου, στοίχου (2) 
της εφαπτομένης πολ/κίας. 

Το αριθμ. εξι (6) διαμέρισμα αποτελείται από τέσσερα 
(4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητι¬ 
κούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό ενενήντα οκτώτ.μ. και 
πενήντα πέντε εκατοστά (98.55), ποσοστό συνιδιοκτη- 
σίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου σαράντα τέσ¬ 
σερα δεκάκις χιλιοστά (44%οο) που αντιστοιχούν σε μέ¬ 
τρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι και είκοσι πέντε εκατ. 
(120,25) ψήφους σαράντα τέσσερα (44) ποσοστό συμμε¬ 
τοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν σαράντα χιλιο¬ 
στά ( 140%ο) κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα χιλιο¬ 
στά (140%ο) και ανελκυστήρα εκατόν σαράντα χιλιοστά 
(140%ο) και συνορεύει: 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κλιμακοστάσιο και με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο και με το διαμέρισμα (5) 
του ιδίου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας. 

ΤΡΙΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ 

Ο Γ' όροφος περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, δη¬ 
λαδή κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και διάδρομο προσπελά- 
σεως και τα αριθμ. επτά (7), οκτώ (8) και εννέα (9) διαμε¬ 
ρίσματα που φαίνονται στο αριθμ. Α/2 σχέδιο κατόψεως 
και περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. επτά (7) διαμέρισμα αποτελείται από από δύο 
(2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητι¬ 
κούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό πενήντα οκτώ μ2 και 
σαράντα εκατοστά (58,40), ποοοστό συνιδιοκτησίας ε£ α¬ 
διαιρέτου επί του ολου οικοπέδου είκοσι εννέα δεκάκις χι¬ 
λιοστά (29%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά 
εβδομήντα ένα μ2 και είκοσι έξι εκατ. (71,26) ψήφους εί¬ 
κοσι εννέα (29) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοι¬ 
νοχρήστων ογδόντα τρία χιλιοστά (83%ο), κεντρικής θέρ¬ 
μανσης ογδόντα τρία χιλιοστά (83%ή και ανελκυστήρας 
ενενήντα χιλιοστά (90%ο) και συνορεύει: 

Ανατολικά: Με κλιμακοστάσιο και με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 


Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο και 

Νότια: Με κοινόκτηκτο οικόπεδο. 

Το αριθμ. οκτώ (8) διαμέρισμα αποτελείται από τρία (3) 
κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει καθαρό εμβαδό εβδομήντα οκτώ μ2 και τριά¬ 
ντα εκατοστά (78,30), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαι¬ 
ρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα πέντε δεκάκις χι¬ 
λιοστά (35%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγ. ενενή¬ 
ντα πέντε μ2 και πενήντα τέσσερα εκατοστά (95,54), 
ψήφους τριάντα πέντε (35), ποσοστό συμμετοχής στις δα¬ 
πανες κοινοχρήστων εκατόν ένδεκα χιλιοστά (111%ο), κε¬ 
ντρικής θέρμανσης εκατόν ένδεκα χιλιοστά (111% 0 ) και α¬ 
νελκυστήρα εκατόν είκοσι ένα χιλ. (121%ο) και συνορεύει: 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτηκτο οικόπεδο. 

Βόρεια: Με κλιμακοστάσιο και διαμ/σμα (9) του ιδίου ο¬ 
ρόφου, στοίχου και πολυκατοικίας. 

Νότια: Με διαμ/σμα (18) του ιδίου ορόφου, στοίχου (2) 
της εφαπτομένης πολ/κίας. 

Το αριθμ. εννέα (9) διαμέρισμα αποτελείται από τέσσε¬ 
ρα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοη¬ 
θητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό ενενήντα οκτώ 
τ.μ. και πενήντα πέντε εκατοστά (98,55), ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου σαρά¬ 
ντα τέσσερα δεκάκις χιλιοστά (44%οο) που αντιστοιχούν 
σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι και είκοσι πέντε ε¬ 
κατ. (120,25) ψήφους σαράντα τέσσερα (44) ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν σαρά¬ 
ντα χιλιοστά ( 140%ο) κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαρά¬ 
ντα χιλιοστά (140%ο) και ανελκυστήρα εκατόν πενήντα 
τρία χιλιοστά (153%ο) και συνορεύει: 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κλιμακοστάσιο και με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο και με το διαμέρισμα (8) 
του ίδιου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας. 

ΔΩΜΑ 

Το Δώμα αποτελείται από κοινόχρηστους χώρους, κλι¬ 
μακοστάσιο, χώρο μηχανοστασίου ανελκυστήρα και φαί¬ 
νεται στο αριθμ. Α/3 σχέδιο κατόψεως. 

Τα διαμερίσματα του στοίχου (1) έχουν κοινή θέρμανση 
με τα διαμερίσματα του στοίχου (2). 

Στα διαμερίσματα του στοίχου (1) αντιστοιχούν τα 
500%ο των δαπανών κεντρικής θέρμανσης. 

ΣΤΟΙΧΟΣ δύο (2) 

Ο στοίχος δύο (2) τύπου 312 ΓΑ που φαίνεται στο αριθμ. 
11362/Α/2β/84 πολεοδομικό σχέδιο, αποτελείται από πυ¬ 
λωτή - ισόγειο και τους πρώτο (Α), δεύτερο (Β) και τρίτο 
(Γ) πάνω από την πυλωτή - ισόγειο ορόφους και δώμα, η 
περιγραφή των οποίων έχει ως εξής: 

Η πυλωτή - ισόγειό περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώ¬ 
ρους, κεντρική είσοδο πολυκατοικίας κλιμακοστάσιο και 
ασανσέρ και φαίνεται στο αριθμ. Α/1 σχέδιο κατόψεως: 

Ο Α' όροφος περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, δη¬ 
λαδή κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και διάδρομο προσπελά- 
σεως καιτα αριθμ. δέκα (10), ένδεκα (11) και δώδεκα (12) 
διαμερίσματα που φαίνονται στο αριθμ. Α/2 σχέδιο κατό¬ 
ψεως και περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. δέκα (10) διαμέρισμα αποτελείται από δύο (2) 
κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει καθαρό εμβαδό πενήντα οκτώ μ2 και σαρά¬ 
ντα εκατοστά (58,40) , ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαι¬ 
ρέτου επί του όλου οικοπέδου είκοσι εννέα δεκάκις χιλιο- 
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στά (29%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ε¬ 
βδομήντα ένα μ2 και είκοσι έξι εκατ. (71,26) ψήφους είκο¬ 
σι εννέα (29) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων ογδόντα δύο χιλιοστά (82%ο), κεντρικής θέρ¬ 
μανσης ογδόντα δύο χιλιοστά (82%ο) και ανελκυστήρας 
εβδομήντα πέντε χιλιοστά (75%ο) και συνορεύει: 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο και με κλιμακοστάσιο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο και 

Νότια: Με κοινόκτηκτο οικόπεδο. 

Το αριθμ. ένδεκα (11) διαμέρισμα αποτελείται από τέσ¬ 
σερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοη¬ 
θητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό ενενήντα οκτώ 
τ.μ. και πενήντα πέντε εκατοστά (98,55), ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου σαρά¬ 
ντα τέσσερα δεκάκις χιλιοστά (44%ο 0 ) που αντιστοιχούν 
σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι και είκοσι πέντε ε¬ 
κατ. (120,25) ψήφους σαράντα τέσσερα (44) ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν σαρά¬ 
ντα χιλιοστά (140%ο) κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαρά¬ 
ντα χιλιοστά (140%°) και ανελκυστήρα εκατόν είκοσι επτά 
χιλιοστά (127%ο) και συνορεύει: 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κλιμακοστάσιο και με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο και το διαμ/σμα (12) 
του ιδίου ορόφου, στοίχου και πολυκατοικίας. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. δώδεκα (12) διαμέρισμα αποτελείται από τρία 
(3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητι¬ 
κούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό εβδομήντα οκτώ μ2 
και τριάντα εκατοστά (78,30) , ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 
αδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέδου τριάντα πέντε δεκάκις 
χιλιοστά (35%ο 0 ) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγ. ενε¬ 
νήντα πέντε μ2 και πενήντα τέσσερα εκατοστά (95,54), 
ψήφους τριάντα πέντε (35), ποσοστό συμμετοχής στις 
δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν ένδεκα χιλιοστά (111 %ο), 
κεντρικής θέρμανσης εκατόν ένδεκα χιλιοστά (11 1%ο) και 
ανελκυστήρα εκατόν έναχιλ. (101 %ο) και συνορεύει: 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτηκτο οικόπεδο. 

Βόρεια: Με το διαμ/σμα (2) του ιδίου ορόφου στοίχου 
της εφαπτομένης πολ/κίας. 

Νότια: Με το κλιμακοστάσιο και με το διαμ/σμα (11)του 
ιδίου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας. 

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΟΡΟΦΟΣ 

Ο Β' όροφος περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, δη¬ 
λαδή κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και διάδρομο προσπελά- 
σεως και τα αριθμ. δέκα τρία (13), δέκα τέσσερα (14) και 
δέκα πέντε (15) διαμερίσματα που φαίνονται στο αριθμ. 
Α/2 σχέδιο κατόψεως και περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. δεκατρία (13) διαμέρισμα αποτελείται από α¬ 
πό δύο κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοη¬ 
θητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό πενήντα οκτώ μ2 
και σαράντα εκατοστά (58,40), ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέδου είκοσι εννέα δεκά¬ 
κις χιλιοστά (29%οο) που αντιστοιχούν σε μέτ ρα τετραγω¬ 
νικά εβδομήντα ένα μ2 και είκοσι έξι εκατ. (71,26) ψήφους 
είκοσι εννέα (29) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοι¬ 
νοχρήστων ογδόντα δύο χιλιοστά (82%ο), κεντρικής θέρ¬ 
μανσης ογδόντα δύο χιλιοστά (82%ο) και ανελκυστήρας 
ογδόντα δύο χιλιοστά (82%ο) και συνορεύει: 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο και κλιμακοστάσιο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 


Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο και 

Νότια: Με κοινόκτηκτο οικόπεδο. 

Το αριθμ. δέκα τέσσερα (14) διαμέρισμα αποτελείται α¬ 
πό τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό ενενή¬ 
ντα οκτώ τ.μ. και πενήντα πέντε εκατοστά (98,55), ποσο¬ 
στό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέδου 
σαράντα τέσσερα δεκάκις χιλιοστά (44%οο) που αντιστοι¬ 
χούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι και είκοσι πέντε 
εκατ. (120,25) ψήφους σαράντα τέσσερα (44) ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν σαρά¬ 
ντα χιλιοστά ( 140%ο) κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαρά¬ 
ντα χιλιοστά (140%ο) και ανελκυστήρα εκατόν σαράντα 
χιλιοστά (140%ο) και συνορεύει: 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κλιμακοστάσιο και με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βόρεια: Με κοινόκτ -ο οικόπεδο και διαμ/σμα (15) του 
ιδίου ορόφου, στοίχ πι πολ/κίας. 

Νότια: Με κοινόκτι * ' - όπεδο. 

Το αριθμ. δέκα πένιε ι ιώ. διαμέρισμα αποτελείται από 
τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοη¬ 
θητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό εβδομήντα οκτώ 
μ2 και τριάντα εκατοστά (78,30), ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα πέντε δε¬ 
κάκις χιλιοστά (35%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγ. 
ενενήντα πέντε μ2 και πενήντα τέσσερα εκατοστά (95,54), 
ψήφους τριάντα πέντε (35), ποσοστό συμμετοχής στις δα¬ 
πάνες κοινοχρήστων εκατόν ένδεκα χιλιοστά (111 %ο) , κε¬ 
ντρικής θέρμανσης εκατόν ένδεκα χιλιοστά (111%ο) και α¬ 
νελκυστήρα εκατόν ένδεκα χιλ. (111 %ο) και συνορεύει: 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτηκτο οικόπεδο. 

Βόρεια: Με διαμ/σμα (5) του ιδίου ορόφου, στοίχου της 
εφαπτομένης πολυκατοικίας. 

Νότια: Με κλιμακοστάσιο και με το διαμ/σμα (14) του ι¬ 
δίου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας. 

ΤΡΙΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ 

Ο Γ όροφος περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, δη¬ 
λαδή κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και διάδρομο προσπελά- 
σεως και τα αριθμ. δέκα έξι (16), δέκα επτά (17) και δέκα 
οκτώ (18) διαμερίσματα που φαίνονται στο αριθμ. Α/2 
σχέδιο κατόψεως και περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. δέκα έξι (16) διαμέρισμα αποτελείται από από 
δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοη¬ 
θητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό πενήντα οκτώ μ2 
και σαράντα εκατοστά (58,40), ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέδου είκοσι εννέα δεκά¬ 
κις χιλιοστά (29%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγω¬ 
νικά εβδομήντα ένα μ2 και είκοσι έξι εκατ. (71,26) ψήφους 
είκοσι εννέα (29) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοι¬ 
νοχρήστων ογδόντα τρία χιλιοστά (83%ο), κεντρικής θέρ¬ 
μανσης ογδόντα τρία χιλιοστά (83%ο) και ανελκυστήρας 
ενενήντα χιλιοστά (90%ο) και συνορεύει: 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο και κλιμακοστάσιο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο και 

Νότια: Με κοινόκτηκτο οικόπεδο. 

Το αριθμ. δέκα επτά (17) διαμέρισμα αποτελείται από 
τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό ενενήντα ο¬ 
κτώ τ.μ. και πενήντα πέντε εκατοστά (98,55), ποσοστό συ- 
νιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου σα¬ 
ράντα τέσσερα δεκάκις χιλιοστά (44%οο) που αντιστοι- 
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χούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι και είκοσι πέντε 
εκατ. (120,25) ψήφους σαράντα τέσσερα (44) ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν σαρά¬ 
ντα χιλιοστά (140%ο) κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαρά¬ 
ντα χιλιοστά (140%ο) και ανελκυστήρα εκατόν πενήντα 
τρία χιλιοστά (153%ο) και συνορεύει: 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κλιμακοστάσιο και με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο και το διαμ/σμα (18) 
του ιδίου ορόφου, στοίχου και πολυκατοικίας. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. δέκα οκτώ (18) διαμέρισμα αποτελείται από 
τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοη¬ 
θητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό εβδομήντα οκτώ 
μ2 και τριάντα εκατοστά (78,30), ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα πέντε δε¬ 
κάκις χιλιοστά (35%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρατετραγ. 
ενενήντα πέντε μ2 και πενήντα τέσσερα εκατοστά (95,54), 
ψήφους τριάντα πέντε (35) , ποσοστό συμμέτοχης στις δα¬ 
πάνες κοινοχρήστων εκατόν ένδεκα χιλιοστά (111%ο), κε¬ 
ντρικής θέρμανσης εκατόν ένδεκα χιλιοστά (111 %ο) και α¬ 
νελκυστήρα εκατόν είκοσι ένα χιλ. (121 %ο) κοι συνορεύει: 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτηκτο οικόπεδο. 

Βόρεια: Με το διαμ/σμα (8) του ιδίου ορόφου, στοίχου 
(1) της εφαπτομένης πολυκατοικίας. 

Νότια: Με το κλιμακοστάσιο και με το διαμ/σμα (17) του 
ιδίου ορόφου, στοίχου καιπολ/κίας. 

ΔΩΜΑ 

Το Δώμα αποτελείται από κοινοχρήστους χώρους, κλι¬ 
μακοστάσιο, χώρο μηχανοστασίου ανελκυστήρα και φαί¬ 
νεται στο αριθμ. Α/3 σχέδιο κατόψεως. 

Τα διαμερίσματα του στοίχου (2) έχουν κοινή θέρμανση 
με τα διαμερίσματα του στοίχου (1). 

Στα διαμερίσματα του στοίχου (2) αντιστοιχούν τα 
500%οτων δαπανών κεντρικής θέρμανσης. 

ΣΤΟΙΧΟΣ τρία (3) 

Ο στοίχος δύο (3) τύπου 312 ΓΑ που φαίνεται στο αριθμ. 
11362/Α/2β/84 πολεοδομικό σχέδιο, αποτελείται από πυ¬ 
λωτή - ισόγειο και τους πρώτο (Α), δεύτερο (Β) και τρίτο 
(Γ) πάνω από την πυλωτή - ισόγειο ορόφους και δώμα, η 
περιγραφή των οποίων έχει ως εξής: 

Η πυλωτή - ισόγειο περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώ¬ 
ρους. κεντρική είσοδο πολυκατοικίας κλιμακοστάσιο και 
ασανσέρ και φαίνεται στο αριθμ. Α/1 σχέδιο κατόψεως: 

Ο Α' όροφος περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, δη¬ 
λαδή κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και διάδρομο προσπελά- 
σεως και τα αριθμ. δέκα εννέα (19), είκοσι (20) και είκοσι 
ένα (21) διαμερίσματα που φαίνονται στο αριθμ. Α/2 σχέ¬ 
διο κατόψεως και περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. δέκα εννέα (19) διαμέρισμα αποτελείται από 
δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρο και λοιπούς βοη¬ 
θητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό πενήντα οκτώ μ2 
και σαράντα εκατοστά (58,40) , ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου είκοσι εννέα δεκά¬ 
κις χιλιοστά (29%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγω¬ 
νικά εβδομήντα ένα μ2 και είκοσι έξι εκατ. (71,26) ψήφους 
είκοσι εννέα (29) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοι¬ 
νοχρήστων ογδόντα δύο χιλιοστά (82%ο), κεντρικής θέρ¬ 
μανσης ογδόντα δύο χιλιοστά (82%ο) και ανελκυστήρας 
εβδομήντα πέντε χιλιοστά (75%ο) και συνορεύει: 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 


Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο και 

Νότια: Με κλιμακοστάσιο και με κοινόκτηκτο οικόπεδο. 

Το αριθμ. είκοσι (20) διαμέρισμα αποτελείται από τέσ¬ 
σερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοη¬ 
θητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό ενενήντα οκτώ 
τ.μ. και πενήντα πέντε εκατοστά (98,55), ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου σαρά¬ 
ντα τέσσερα δεκάκις χιλιοστά (44%οο) που αντιστοιχούν 
σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι και είκοσι πέντε ε¬ 
κατ. (120,25) ψήφους σαράντα τέσσερα (44) ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν σαρά¬ 
ντα χιλιοστά (140%ο) κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαρά¬ 
ντα χιλιοστά (140%ο) και ανελκυστήρα εκατόν είκοσι επτά 
χιλιοστά (127%ο) και συνορεύει: 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο και το διαμ/σμα 
(21) του ιδίου ορόφου, στοίχου καιπολ/κίας. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βόρεια: Με κλιμακοστάσιο και με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. είκοσι ένα (21) διαμέρισμα αποτελείται από 
τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοη¬ 
θητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό εβδομήντα οκτώ 
μ2 και τριάντα εκατοστά (78,30), ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα πέντε δε¬ 
κάκις χιλιοστά (35%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγ. 
ενενήντα πέντε μ2 και πενήντα τέσσερα εκατοστά (95,54), 
ψήφους τριάντα πέντε (35), ποσοστό συμμετοχής στις δα¬ 
πάνες κοινοχρήστων εκατόν ένδεκα χιλιοστά (111 %ο), κε¬ 
ντρικής θέρμανσης εκατόν ένδεκα χιλιοστά (111 %ο) και α¬ 
νελκυστήρα εκατόν ένα χιλ. (101%°) και συνορεύει: 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο και με το διαμ/σμα 
(28) του ιδίου ορόφου, στοίχου (4) της εφαπτομένης 
πολ/κίας. 

Δυτικά: Με κλιμακοστάσιο και το διαμ/σμα (20) του ιδί¬ 
ου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας. 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΟΡΟΦΟΣ 

Ο Β' όροφος περιλαμβάνει κοινοχρήστους χώρους, δη¬ 
λαδή κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και διάδρομο προσπελά- 
σεως και τα αριθμ. είκοσι δύο (22). είκοσι τρία (23) και εί¬ 
κοσι τέσσερα (24) διαμερίσματα που φαίνονται στο α- 
ριθμ. Α/2 σχέδιο κατόψεως και περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. είκοσι δύο (22) διαμέρισμα αποτελείται από α¬ 
πό δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό πενήντα οκτώ 
μ2 και σαράντα εκατοστά (58,40), ποσοστό συνιδιοκτη- 
σίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου είκοσι εννέα 
δεκάκις χιλιοστά (29%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τε¬ 
τραγωνικά εβδομήντα ένα μ2 και είκοσι έξι εκατ. (71,26) 
ψήφους είκοσι εννέα (29) ποσοστό συμμετοχής στις δα¬ 
πάνες κοινοχρήστων ογδόντα δύο χιλιοστά (82%ο), κε¬ 
ντρικής θέρμανσης ογδόντα δύο χιλιοστά (82%ο) και α¬ 
νελκυστήρας ογδόντα δύο χιλιοστά (82%ο) και συνορεύει: 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο και 

Νότια: Με το κλιμακοστάσιο και με κοινόκτηκτο οικόπε¬ 
δο. 

Το αριθμ. είκοσι τρία (23) διαμέρισμα αποτελείται από 
τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό ενενήντα ο¬ 
κτώ τ.μ. και πενήντα πέντε εκατοστά (98,55) .ποσοστό συ- 
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νιδιακτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου σα¬ 
ράντα τέσσερα δεκάκις χιλιοστά (44%οο) που αντιστοι¬ 
χούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι και είκοσι πέντε 
εκατ. (120,25) ψήφους σαράντα τέσσερα (44) ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπανες κοινοχρήστων εκατόν σαρά¬ 
ντα χιλιοστά ( 140%ο) κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαρά¬ 
ντα χιλιοστά (140%ο) και ανελκυστήρα εκατόν σαράντα 
χιλιοστά (140%ο) και συνορεύει: 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο και το διαμ/σμα 
(24) του ίδιου ορόφου, στοίχου καιπολ/κίας. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βόρεια: Με το κλιμ/σιο και με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. είκοσι τέσσερα (24) διαμέρισμα αποτελείται 
από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό εβδομήντα ο¬ 
κτώ μ2 και τριάντα εκατοστά (78,30), ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα 
πεντε δεκάκις χιλιοστό: (35%οο) που αντιστοιχούν σε μέ¬ 
τρα τετραγ. ενενήντα πέντε μ2 και πενήντα τέσσερα εκα¬ 
τοστά (95,54), ψήφους τριάντα πέντε (35), ποσοστό συμ¬ 
μέτοχης στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν ένδεκα χι¬ 
λιοστά (111 %α), κεντρικής θέρμανσης εκατόν ένδεκα 
χιλιοστά (111 %ο) και ανελκυστήρα εκατόν ένδεκα χιλ. 
(111 %ο) και συνορεύει: 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο και μετο διαμ/σμα (31) 
του ιδίου ορόφου στοίχου (4) της εφαπτομένης πολ/κίας. 

Δυτικά: Με το κλιμ/σιο και το διαμ/σμα (23) του ιδίου 
στοίχου και πολ/κίας. 

Βόρεια: Με κοινόκτηκτο οικόπεδο. 

Νότια: Με κοινόκτηκτο οικόπεδο. 

ΤΡΙΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ 

Ο Γ' όροφος περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, δη¬ 
λαδή κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και διάδρομο προσπελά- 
σεως και τα αριθμ. είκοσι πέντε (25), είκοσι έξι (26) και εί¬ 
κοσι επτά (27) διαμερίσματα που φαίνονται στο αριθμ. Α/2 
σχέδιο κατόψεως και περιγράφονται ως εΕ,ής: 

Το αριθμ. είκοσι πέντε (25) διαμέρισμα αποτελείται από 
από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό πενήντα οκτώ 
μ2 και σαράντα εκατοστά (58,40), ποσοστό συνιδιοκτη- 
σίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου είκοσι εννέα 
δεκάκις χιλιοστά (29%<>ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τε¬ 
τραγωνικά εβδομήντα ένα μ2 και είκοσι έξι εκατ. (71,26) 
ψήφους είκοσι εννέα (29) ποσοστό συμμετοχής στις δα¬ 
πάνες κοινοχρήστων ογδόντα τρία χιλιοστά (83%ο), κε¬ 
ντρικής θέρμανσης ογδόντα τρία χιλιοστά (83%ο) και α¬ 
νελκυστήρας ενενήντα χιλιοστά (90%ο) και συνορεύει: 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο και 

Νότια: Με κλιμακοστάσιο και με κοινόκτηκτο οικόπεδο. 

Το αριθμ. είκοσι εξι (26) διαμέρισμα αποτελείται από 
τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό ενενήντα ο¬ 
κτώ τ.μ. και πενήντα πέντε εκατοστά (98,55), ποσοστό συ- 
νιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου σα¬ 
ράντα τέσσερα δεκάκις χιλιοστά (44%οο) που αντιστοι¬ 
χούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι και είκοσι πέντε 
εκατ. (120,25) ψήφους σαράντα τέσσερα (44) ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν σαρά¬ 
ντα χιλιοστά (140%ο) και ανελκυστήρα εκατόν πενήντα 
τρία χιλιοστά (153%ο) και συνορεύει: 


Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο και το διαμ/σμα 
(27) του ιδίου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βόρεια: Μετο κλιμακοστάσιο και με κοινόκτητο οικόπε¬ 
δο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. είκοσι επτά (27) διαμέρισμα αποτελείται από 
τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοη¬ 
θητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό εβδομήντα οκτώ 
μ2 καιτριάντα εκατοστά (78,30), ποσοστό συνιδιοκτησΐας 
εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα πέντε δε¬ 
κάκις χιλιοστά (35%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τε¬ 
τραγ. ενενήντα πέντε μ2 και πενήντα τέσσερα εκατοστά 
(95,54), ψήφους τριάντα πέντε (35), ποσοστό συμμετο¬ 
χής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν ένδεκα χιλιοστά 
(111 %ο) , κεντρικής θέρμανσης εκατόν ένδεκα χιλιοστά 
(111 %ο) και ανελκυστήρα εκατόν είκοσι ένα χιλ. (121%ο) 
και συνορεύει: 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο και με το διαμ/σμα 
(34) του ιδίου ορόφου και στοίχου (4) της εφαπτομένης 
πολ/κίας. 

Δυτικά: Μετο κλιμακοστάσιο και το διαμ/σμα (26) του ι¬ 
δίου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας. 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΔΩΜΑ 

Το Δώμα αποτελείται από κοινοχρήστους χώρους, κλι¬ 
μακοστάσιο, χώρο μηχανοστασίου ανελκυστήρα και φαί¬ 
νεται στο αριθμ. Α/3 σχέδιο κατόψεως. 

Τα διαμερίσματα του στοίχου (3) έχουν κοινή θέρμανση 
μετά διαμερίσματα του στοίχου (4). 

Στα διαμερίσματα του στοίχου (3) αντιστοιχούν τα 
500%ο των δαπανών κεντρικής θέρμανσης. 

ΣΤΟΙΧΟΣ τέσσερα (4) 

Ο στοίχος τέσσερα (4) τύπου 312 ΓΑ που φαίνεται στο 
αριθμ. 11362/Α/2β/84 πολεοδομικό σχέδιο, αποτελείται 
από πυλωτή - ισόγειο και τους πρώτο (Α), δεύτερο (Β) και 
τρίτο (Γ) πάνω από την πυλωτή - ισόγειο ορόφους και δώ¬ 
μα, η περιγραφή των οποίων έχει ως εξής: 

Η πυλωτή - ισόγειο περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώ¬ 
ρους, κεντρική είσοδο πολυκατοικίας κλιμακοστάσιο και 
ασανσέρ και φαίνεται στο αριθμ. Α/1 σχέδιο κατόψεως: 

Ο Α' όροφος περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, δη¬ 
λαδή κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και διάδρομο προσπελά- 
σεως και τα αριθμ. είκοσι οκτώ (28), είκοσι εννέα (29) και 
τριάντα (30) διαμερίσματα που φαίνονται στο αριθμ. Α/2 
σχέδιο κατόψεως και περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. είκοσι οκτώ (28) διαμέρισμα αποτελείται από 
τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό ενενήντα ο¬ 
κτώ τ. μ. και πενήντα πέντε εκατοστά (98,55), ποσοστό συ 
νιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου σα¬ 
ράντα τέσσερα δεκάκις χιλιοστά (44%οο) που αντιστοι¬ 
χούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι και είκοσι πέντε 
εκατ. (120,25) ψήφους σαράντα τέσσερα (44) ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν σαρά¬ 
ντα χιλιοστά (140%ο) κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαρά¬ 
ντα χιλιοστά (140%ο) και ανελκυστήρα εκατόν είκοσι επτά 
χιλιοστά (127%ο) και συνορεύει: 

Ανατολικά: Με κλιμακοστάσιο και με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο και με το διαμ/σμα (21) 
του ιδίου ορόφου, στοίχου (3) της εφαπτομένης πολ/κίας. 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 
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Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο και με το διαμ/σμα (29) 
του ιδίου ορόφου, στοίχου και πολυκατοικίας. 

Το αριθμ. είκοσι εννέα (29) διαμέρισμα αποτελείται από 
τρία (3) κύρια δα>μάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοη¬ 
θητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό εβδομήντα οκτώ 
μ2 και τριάντα εκατοστά (78,30), ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα πέντε δε¬ 
κάκις χιλιοστά (35° οοο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τε- 
τραγ. ενενήντα πέντε μ2 και πενήντα τέσσερα εκατοστά 
(95,54), ψήφους τριάντα πέντε (35), ποσοστό συμμετο¬ 
χής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν ένδεκα χιλιοστά 
(111 %ο), κεντρικής θέρμανσης εκατόν ένδεκα χιλιοστά 
(111 %ο) και ανελκυστήρα εκατόν έναχιλ. (101 %ο) και συ¬ 
νορεύει: 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικοπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βόρεια: Με το κλιμακοστάσιο και με το διαμ/σμα (28) 
του ιδίου ορόφου, στοίχου καιπολ/κίας. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. τριάντα (30) διαμέρισμα αποτελείται από δύο 
(2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητι¬ 
κούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό πενήντα οκτώ μ2 και 
σαράντα εκατοστά (58.40) , ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 
αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου είκοσι εννέα δεκάκις 
χιλιοστά (29%°ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά 
εβδομήντα ένα μ2 και είκοσι έξι εκατ. (71,26) ψήφους εί¬ 
κοσι εννέα (29) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοι¬ 
νοχρήστων ογδόντα δύο χιλιοσΓά (82%ο), κεντρικής θέρ¬ 
μανσης ογδόντα δύο χιλιοστά (82%ο) και ανελκυστήρας 
εβδομήντα πέντε χιλιοστά (75%ο) και συνορεύει: 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κλιμακοστάσιο και με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο και 

Νότια: Με κοινόκτηκτο οικόπεδο. 

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΟΡΟΦΟΣ 

Ο Β' όροφος περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, δη¬ 
λαδή κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και διάδρομο προσπελά- 
σεως και τα αριθμ. τριάντα ένα (31), τριάντα δύο (32) και 
τριάντα τρία (33) διαμερίσματα που φαίνονται στο αριθμ. 
Α/2 σχέδιο κατόψεως καιπεριγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. τριάντα ένα (31) διαμέρισμα αποτελείται από 
τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό ενενήντα ο¬ 
κτώ τμ. και πενήντα πέντε εκατοστά (98,55), ποσοστό συ- 
νιδιοκτησίαο εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου σα¬ 
ράντα τέσσερα δεκάκις χιλιοσΓά (44%οο) που αντιστοι¬ 
χούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι και είκοσι πέντε 
εκατ. (120,25) ψήφους σαράντα τέσσερα (44) ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν σαρά¬ 
ντα χιλιοστά ( 140%ο) , κεντρικής θέρμανσης εκατόν σα¬ 
ράντα χιλιοστά (140%ο) και ανελκυστήρα εκατόν σαρά¬ 
ντα χιλιοστά (140%ο) και συνορεύει: 

Ανατολικά: Με κλιμακοστάσιο και με κοινόκτητο οικό¬ 
πεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο και με το διαμ/σμα 24 
του ιδίου ορόφου, στοίχου 3 της εφαπτομένης πολ/κίας. 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο και 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο και με το διαμ/σμα 32 
του ιδίου ορόφου, στοίχου καιπολ/κίας. 

Το αριθμ. τριάντα δύο (32) διαμέρισμα αποτελείται από 
τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοη¬ 
θητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό εβδομήντα οκτώ 
μ2 και τριάντα εκατοστά (78,30), ποσοστό συνιδιοκτησίας 


εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα πέντε δε¬ 
κάκις χιλιοστά (35%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τε- 
τραγ. ενενήντα πέντε μ2 και πενήντα τέσσερα εκατοστά 
(95,54) ψήφους τριάντα πέντε (35) ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν ένδεκα χιλιοστά 
(111 %ο) κεντρικής θέρμανσης εκατόν ένδεκα χιλιοστά 
(111%) και ανελκυστήρα εκατόν ένδεκα χιλ. (111%ο) και 
συνορεύει: 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βόρεια: Με κλιμακοστάσιο και με το διαμ/σμα 31 του ι¬ 
δίου ορόφου, στοίχου καιπολ/κίας. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. τριάντα τρία (33) διαμέρισμα αποτελείται από 
δύο (2) κύρια δωμάτια κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοη¬ 
θητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό πενήντα οκτώ και 
σαράντα εκατ. (58,40) , ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαι¬ 
ρέτου επί του όλου οικοπέδου είκοσι εννέα δεκάκις χιλιο¬ 
στά (29%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ε¬ 
βδομήντα ένα μ2 και είκοσι έξι εκατ. (71,26) ψήφους είκο¬ 
σι εννέα (29) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων ογδόντα δύο χιλιοστά (82%ο), κεντρικής 
θέρμανσης ογδόντα δύο χιλιοστά (82,%ο) και ανελκυστή¬ 
ρας ογδόντα δύο χιλ. (82%ο) και συνορεύει: 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με το κλιμακοστάσιο και το κοινόκτητο οικόπε¬ 
δο. 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο και 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΤΡΙΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ 

Ο Γ’ όροφος περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, δη¬ 
λαδή κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και διάδρομο προσπελά- 
σεως και τα αριθμ. τριάντα τέσσερα (34), τριάντα πέντε 
(35) και τριάντα έξι (36) διαμερίσματα που φαίνονται στο 
αριθμ. Α/2 σχέδιο κατόψεως και περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. τριάντα τέσσερα (34) διαμέρισμα αποτελείται 
από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό ενενή¬ 
ντα οκτώτμ και πενήντα εκατοστά (98,55), ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου σαρά¬ 
ντα τέσσερα δεκάκις χιλιοστά (44%οο) που αντιστοιχούν 
σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι και είκοσι πέντε ε¬ 
κατ. (120,25) ψήφους σαράντα τέσσερα (44) ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν σαρά¬ 
ντα χιλιοστά (140%ο), κεντρικής θέρμανσης εκατόν σα¬ 
ράντα χιλιοστά (140%ο) καιανεκλυστήρα εκατόν πενήντα 
τρία χιλιοστά (153%ο) και συνορεύει: 

Ανατολικά: Με το κλιμακοστάσιο και με κοινόκτητο οι¬ 
κόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο και με τα διαμέρισμα 
27 του ιδίου ορόφου, στοίχου 3 της εφαπτομένης 
πολ/κίας. 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο και με το διαμέρισμα 35 
του ιδίου ορόφου, στίχου καιπολ/κίας. 

Το αριθμ. τριάντα πέντε (35) διαμέρισα αποτελείται από 
τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοη¬ 
θητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό εβδομήντα οκτώ 
μ2 και τριάντα εκατοστά (78,30), ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα πέντε δε¬ 
κάκις χιλιοστά (35%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρατετραν 
ενενήντα πέντε μ2 και πενήντα τέσσερα εκατοστά (95,54) 
ψήφους τριάντα πέντε (35) ποσοστο συμμετοχής στις δα- 
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πάνες κοινοχρήστων εκατόν ένδεκα χιλιοστά (111 %ο) κε- 
ντικής θέρμανσης εκατόν ένδεκα χιλιοστά (111 %ο) και α¬ 
νελκυστήρα εκατόν είκοσι έαχιλ. (121 %ο) και συνορεύει: 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βόρεια: Με το κλιμακοστάσιο και με το διαμέρισμα 34 
του ιδίου ορόφου, στοίχου καιπολ/κίας. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. τριάντα έξι (36) διαμέρισμα αποτελείται από 
δύο (2) κύρια δωμάτια κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοη¬ 
θητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό πενήντα οκτώ και 
σαράντα έκατ. (58,40), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαι¬ 
ρέτου επί του όλου οικοπέδου είκοσι εννέα δεκάκις χιλιο¬ 
στά (29%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ε¬ 
βδομήντα ένα μ2 και είκοσι έξι εκατ. (71 ,26) ψήφους είκο¬ 
σι εννέα (29) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων οδγόντα τρία χιλιοστά (83%ο) κεντρικής 
θέρμανσης οδγόντα τρία χιλιοστά (83%ο) και ανελκυστή¬ 
ρας ενενήντα χιλιοστά (90%ο) και συνορεύει: 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Μετο κλιμακοστάσιο και με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο και 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΔΩΜΑ: Το Δώμα αποτελείται από κοινόχρηστους χώ¬ 
ρους, κλιμακοστάσιο, χώρο μηχανοστασίου ανελκυστή¬ 
ρα και φαίνεται στο αριθμ. Α/3 σχέδιο κατόψεως. 

Ταδιαμερίσματατου στοίχου (4) έχουν κοινή θέρμανση 
με τα διαμ/τα του στοίχου τρία (3). 

Στα διαμ/τα του σχοίχου (4) αντιστοιχούντο 500%οτων 
δαπανών κεντρικής θέρμανσης. 

ΣΤΟΙΧΟΣ πέντε (5). 

Ο Στοίχος πέντε (5) τύπου 312 ΓΑ που φαίνεται στο α- 
ριθμ. 11362/Α/2β/84 πολεοδομικό σχέδιο, αποτελείται α¬ 
πό πυλωτή-ισόγειο και τους πρώτο (Α), δεύτερο (Β) και 
τρίτο (Γ) πάνω από την πυλωτή-ισόγειο ορόφους και δώ¬ 
μα, η περιγραφή των οποίων έχει ως εξής: 

Η πυλωτή-ισόγειο περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώ¬ 
ρους, κεντρική είσοδο πολυκατοικίας κλιμακοστάσιο και 
ασανσέρ και φαίνεται στο αριθμ. Α/1 σχέδιο κατόψεως: 

Ο Α' όροφος περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, δη¬ 
λαδή κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και διάδρομο προσπελά- 
σεως και τα αριθμ. τριάντα επτά (37), τριάντα οκτώ (38) 
και τριάντα εννέα (39) διαμερίσματα που φαίνονται στο α- 
ριθμ. Α/2 σχέδιο κατόψεως καιπεριγράψΌνται ως εξής: 

Το αριθμ. τριάντα επτά (37} διαμέρισμα αποτελείται α¬ 
πό τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό ενενή¬ 
ντα οκτώ τμ και πενήντα πέντε εκατοστά (98,55), ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου σα¬ 
ράντα τέσσερα δεκάκις χιλιοστά (44%οο) που αντιστοι¬ 
χούν σε μέτρα τετραγωγικά εκατόν είκοσι και είκοσι πέντε 
εκατ. (120,25) ψήφους σαράντα τέσσερα (44) ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν σαρά¬ 
ντα χιλιοστά (140%ο), κεντρικής θέρμανσης εκατόν σα¬ 
ράντα χιλιοστά (140%ο) και ανελκυστήρα εκατόν είκοσι ε¬ 
πτά χιλιοστά (127%ο) και συνορεύει: 

Ανατολικά: Με το κλιμακοστάσιο και με κοινόκτητο οι¬ 
κόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο και 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο και με το διαμ/σμα 38 
του ιδίου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας. 

Το αριθμ. τριάντα οκτώ (38) διαμέρισμα αποτελείται α¬ 


πό τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό εβδομήντα ο¬ 
κτώ μ2 και τριάντα εκατοστά (78,30), εξ αδιαιρέτου επί 
του όλου οικοπέδου τριάντα πέντε δεκάκις χιλιοστά 
(35%οο) ένδεκα που αντιστοιχούν σε μ2 ενενήντα πέντε 
και πενήντα τέσσερα εκατοστά (95,54) ψήφους τριάντα 
πέντε (35) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρή¬ 
στων εκατόν χιλιοστά (111%ο) κεντρικής θέρμανσης εκα¬ 
τόν ένδεκα χιλιοστά (111%ο) και ανελκυστήρα εκατόν ένα 
χιλιοστά (101 %ο) και συνορεύει: 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βόρεια: Με το κλιμακοστάσιο και με το διαμέρισμα 37 
του ιδίου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας. 

Νότια: Με το διαμ/σμα 48 του ιδίου ορόφου, στοίχου 6 
της εφαπτομένης πολ/κίας. 

Το αριθμ. τριάντα εννέα (39) διαμέρισμα αποτελείται α¬ 
πό δύο (2) κύρια δωμάτια κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό πενήντα οκτώ 
και σαράντα εκατ. (58,40), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ α¬ 
διαιρέτου επίτου όλου οικοπέδου είκοσι εννέα δεκάκις χι¬ 
λιοστά (29%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ε¬ 
βδομήντα ένα μ2 και είκοσι έξι εκατ. (71,26) ψήφους είκο¬ 
σι εννέα (29) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων ογδόντα δύο χιλιοστά (82%ο), κεντρικής 
θέρμανσης ογδόντα δύο χιλιοστά (82%ο) και ανελκυστή¬ 
ρας εβδομήντα πέντε χιλιοστά (75%ο) και συνορεύει: 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Μετο κλιμακοστάσιο και με κοινόκτητο οικόπε¬ 
δο. 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο και 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΟΡΟΦΟΣ 

Ο Β’όροφος περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, δη¬ 
λαδή κλιμακοστάσιο, ασανσέρ, και διάδρομο προσπελά- 
σεως και τα αριθμ. σαράντα (40) , σαράντα ένα (41) και σα¬ 
ράντα δύο (42) διαμερίσματα που φαίνονται στο αριθμ. 
Α/2 σχέδιο κατόψεως και περιγράφονται ως εξής: 
Το αριθμ. σαράντα (40) διαμέρισμα αποτελείται από τέσ¬ 
σερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοη¬ 
θητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό ενενήντα οκτώτμ 
και πενήντα πέντε εκατοστά (98,55), ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου σαράντα 
τέσσερα δεκάκις χιλιοστά (44 %οο) που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωγικά εκατόν είκοσι και είκοσι πέντε εκατ. 
(120,25) ψήφους σαράντα τέσσερα (44) ποσοστό συμμε¬ 
τοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν σαράντα χιλιο¬ 
στά (140%ο), κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα χι¬ 
λιοστά (140%ο) και ανελκυστήρα εκατόν σαράντα χιλιο¬ 
στά (140%ο) και συνορεύει: 

Ανατολικά: Με κλιμαστάσιο και με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο και με το διαμ/σμα 41 
του ιδίου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας. 

Το αριθμ. σαράντα ένα (41) διαμέρισμα αποτελείται α¬ 
πό τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό εβδομήντα ο¬ 
κτώ μ2 και τριάντα εκατοστά (78,30), ποσοστό συνιδιο- 
κτηρίσας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα 
πέντε δεκάκις χιλιοστά (35%οο) ένδεκα που αντιστοιχούν 
σε μ2 ενενήντα πέντε και πενήντα τέσσερα εκατοστά 
(95,54) ψήφους τριάντα πέντε (35) ποσοστό συμμετοχής 
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στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν εβδομήντα χιλιοστά 
(111 %ο) κεντρικής θέρμανσης εκατόν ένδεκα χιλιοστά 
(1 11%ο) και ανελκυστήρα εκατόν ένα χιλιοστά (101%ο) και 
συνορεύει: 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βόρεια: Με το κλιμακοστάσιο και με το διαμέρισμα 40 
του ιδίου ορόφου, στοίχου καιπολ/κίας. 

Νότια: Με το διαμ/σμα 51 του ιδίου ορόφου, στοίχου 6 
της εφαπτομένης πολ/κίας. 

Το αριθμ. σαράντα δύο (42) διαμέρισμα αποτελείται α¬ 
πό δύο (2) κύρια δωμάτια κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό πενήντα οκτώ 
και σαράντα εκατ. (58.40), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ α¬ 
διαιρέτου επί του όλου οικοπέδου είκοσι εννέα δεκάκις χι¬ 
λιοστά (29%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ε¬ 
βδομήντα ένα μ2 και είκοσι έξι εκατ. (71,26) ψήφους είκο¬ 
σι εννέα (29) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων ογδόντα δύο χιλιοστά (82%ο), κεντρικής 
θέρμανσης ογδόντα δύο χιλιοστά (82%°) και ανελκυστή¬ 
ρας εβδομήντα πέντε χιλιοστά (75%ο) και συνορεύει: 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με το κλιμακοστάσιο και με κοινόκτητο οικόπε¬ 
δο. 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο και 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΤΡΙΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ 

Ο Γ’ όροφος περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, δη¬ 
λαδή κλιμακοστάσιο, ασανσέρ, και διάδρομο προσπελά- 
σεως και τα αριθμ. σαράντα τρία (43), σαράντα τέσσερα 
(44) και σαράντα πέντε (45) διαμερίσματα που φαίνονται 
στο αριθμ. Α/2 σχέδιο κατόψεως και περιγράφονται ως ε¬ 
ξής: 

Το αριθμ. σαράντα τρία (43) διαμέρισμα αποτελείται α¬ 
πό τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό ενενή¬ 
ντα οκτώτμ και πενήντα πέντε εκατοστά (98,55) , ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέδου σα¬ 
ράντα τέσσερα δεκάκις χιλιοστά (44%οο) που αντιστοι¬ 
χούν σε μέτρα τετραγωγικά εκατόν είκοσι και είκοσι πέντε 
εκατ. (120,25) ψήφους σαράντα τέσσερα (44) ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν σαρά¬ 
ντα χιλιοστά (140%ο), κεντρικής θέρμανσης εκατόν σα¬ 
ράντα χιλιοστά (140%ο) και ανελκυστήρα εκατόν πενήντα 
τρία χιλιοστά (153%ο) και συνορεύει: 

Ανατολικά: Με κλιμαστάσιο και με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο και με το διαμ/σμα 44 
του ιδίου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας. 

Το αριθμ. σαράντα τέσσερα (44) διαμέρισμα αποτελεί- 
ται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό εβδομή¬ 
ντα οκτώ μ2 και τριάντα εκατοστά (78,30), ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα 
πέντε δεκάκις χιλιοστά (35%οο) που αντιστοιχούν σε μέ¬ 
τρα τετρ. ενενήντα πέντε μ2 και πενήντα τέσσερα εκατο¬ 
στά (95,54) ψήφους τριάντα πέντε (35) ποσοστό συμμε¬ 
τοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν έντεκα χιλιο¬ 
στά (111 %ο) κεντρικής θέρμανσης εκατόν ένδεκα 
χιλιοστά (111 %ο) και ανελκυστήρα εκατόν είκοσι ένα χι¬ 
λιοστά (121 %ο) και συνορεύει: 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 


Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βόρεια: Με το κλιμακοστάσιο και με το διαμέρισμα 43 
του ιδίου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας. 

Νότια: Μετο διαμ/σμα (54) του ιδίου ορόφου, στοίχου 6 
της εφαπτομένης πολ/κίας. 

Το αριθμ. σαράντα πέντε (45) διαμέρισμα αποτελείται 
από δύο (2) κύρια δωμάτια κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό πενήντα οκτώ 
και σαράντα εκατ. (58,40), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ α¬ 
διαιρέτου επίτου όλου οικοπέδου είκοσι εννέα δεκάκις χι¬ 
λιοστά (29%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ε¬ 
βδομήντα ένα μ2 και είκοσι έξι εκατ. (71,26) ψήφους είκο¬ 
σι εννέα (29) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων ογδόντα τρία χιλιοστά (83%ο) , κεντρικής 
θέρμανσης ογδόντα τρία χιλιοστά (83%ο) και ανελκυστή¬ 
ρας ενενήντα χιλιοστά (90%ο) και συνορεύει: 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο και το κλιμακοστάσιο. 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο και 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΔΩΜΑ: Το Δώμα αποτελείται από κοινόχρηστους χοί¬ 
ρους, κλιμακοστάσιο, χώρο μηχανοστασίου ανελκυστή¬ 
ρα και φαίνεται στο αριθμ. Α/3 σχέδιο κατόψεως. 

Τα διαμερίσματα του στοίχου (5) έχουν κοινή θέρμανση 
με τα διαμ/τα του στοίχου έξι (6). 

Στα διαμ/τα του σχοίχου (5) αντιστοιχούντο 500% ο των 
δαπανών κεντρικής θέρμανσης. 

ΣΤΟΙΧΟΣ έξι (6). 

Ο Στοίχος έξι (6) τύπου 312 ΓΑπου φαίνεται στο αριθμ. 
11362/Α/2β/84 πολεοδομικό σχέδιο, αποτελείται από πυ- 
λωτή-ισόγειο καιτουςπρώτο (Α), δεύτερο (Β) καιτρίτο (Γ) 
πάνω από την πυλωτή-ισόγειο ορόφους και δώμα, η περι¬ 
γραφή των οποίων έχει ως εξής: 

Η πυλωτή-ισόγειο περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώ¬ 
ρους, κεντρική είσοδο πολυκατοικίας κλιμακοστάσιο και 
ασανσέρ και φαίνεται στο αριθμ. Α/1 σχέδιο κατόψεως: 

Ο Α' όροφος περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, δη¬ 
λαδή κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και διάδρομο προσπελά- 
σεως και τα αριθμ. σαράντα έξι (46), σαρ'νατα επτά (47) 
και σαράντα οκτώ (48) διαμερίσματα που φαίνονται στο α- 
ριθμ. Α/2 σχέδιο κατόψεως και περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. σαράντα έξι (46) διαμέρισμα αποτελείται από 
τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό ενενήντα ο¬ 
κτώ τμ και πενήντα πέντε εκατοστά (98,55), ποσοστό συ- 
νιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου σα¬ 
ράντα τέσσερα δεκάκις χιλιοστά (44% 00 ) που αντίστοι¬ 
χο ύ ν σε μέτρα τετραγωγικά εκατόν είκοσι και είκοσι πέντε 
εκατ. (120,25) ψήφους σαράντα τέσσερα (44) ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν σαρά¬ 
ντα χιλιοστά (140%ο), κεντρικής θέρμανσης εκατόν σα¬ 
ράντα χιλιοστά ( 140%ο) και ανελκυστήρα εκατόν είκοσι ε¬ 
πτά χιλιοστά (127%ο) και συνορεύει: 

Ανατολικά: Με το κλιμακοστάσιο και με κοινόκτητο οι¬ 
κόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο και το διαμέρισμα 48 
του ιδίου ορόφου, στοίχου καιπολ/κίας 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. σαράντα επτά (47) διαμέρισμα αποτελείται α¬ 
πό δύο (2) κύρια δωμάτια κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό πενήντα οκτώ 
και σαράντα εκατ. (58,40), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ α- 
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διαιρέτου επίτου όλου οικοπέδου είκοσι εννέα δεκάκις χι¬ 
λιοστά (29%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ε¬ 
βδομήντα ένα μ2 και είκοσι έξι εκατ. (71,26) ψήφους είκο¬ 
σι εννέα (29) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων ογδόντα δύο χιλιοστά (82%ο), κεντρικής 
θέρμανσης ογδόντα δύο χιλιοστά (82%ο) και. ανελκυστή¬ 
ρας εβδομήντα πέντε χιλιοστά (75%ο) και συνορεύει: 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Μετο κλιμακοστάσιο και με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο και 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. σαράντα οκτώ (48) διαμέρισμα αποτελείται α¬ 
πό τρία (3) κύρια δωμάτια κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό εβδομήντα ο¬ 
κτώ μ2 και τριάντα εκατοστά (78,30), ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα 
πέντε δεκάκις χιλιοστά (35%οο) που αντιστοιχούν σε μέ¬ 
τρα τετραγωνικά ενενήντα πέντε μ2 και πενήντα τέσσερα 
εκατοστά (95,54) ψήφους τριάντα πέντε (35) ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν ένδεκα 
χιλιοστά (111 %ο) , κεντρικής θέρμανσης εκατόν ένδεκα χι¬ 
λιοστά (111 %ο) και ανελκυστήρας εκατόν ένα χιλιοστά 
(101 %ο) και συνορεύει: 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο και 

Νότια: Μετο διαμ/σμα 46του ιδίου ορόφου, στοίχου και 
πολ/κίας. 

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΟΡΟΦΟΣ 

Ο Β’ όροφος περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, δη¬ 
λαδή κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και διάδρομο προσπελά¬ 
σεων και τα αριθμ. σαράντα εννέα (49), πενήντα (50) και 
πενήντα ένα (51) διαρερίσματα που φαίνοντα στο αριθμ. 
Α/2 σχέδιο κατόψεως και περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. σαράντα εννέα (49) διαμέρισμα αποτελείται 
από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό ενενή¬ 
ντα οκτώτμ και πενήντα πέντε εκατοστά (98,55) , ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέδου σα¬ 
ράντα τέσσερα δεκάκις χιλιοστά (44% ο0 ) που αντιστοι¬ 
χούν σε μέτρα τετραγωγικά εκατόν είκοσι και είκοσι πέντε 
εκατ. (120,25) ψήφους σαράντα τέσσερα (44) ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν σαρά¬ 
ντα χιλιοστά (140%ο), κεντρικής θέρμανσης εκατόν σα¬ 
ράντα χιλιοστά (140%ο) και ανελκυστήρα εκατόν σαρά¬ 
ντα χιλιοστά (140%ο) και συνορεύει: 

Ανατολικά: Με το κλιμακοστάσιο και με κοινόκτητο οι¬ 
κόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο καιτο διαμέρισμα 51 
του ιδίου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Το αριθμ. πενήντα (50) διαμέρισμα αποτελείται από δύο 
(2) κύρια δωμάτια κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητι¬ 
κούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό πενήντα οκτώ και σα¬ 
ράντα εκατ. (58,40), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέ¬ 
του επί του όλου οικοπέδου είκοσι εννέα δεκάκις χιλιοστά 
(29%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομή¬ 
ντα ένα μ2 και είκοσι έξι εκατ. (71,26) ψήφους είκοσι εν¬ 
νέα (29) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρή¬ 
στων ογδόντα δύο χιλιοστά (82%ο), κεντρικής θέρμανσης 
ογδόντα δύο χιλιοστά (82%ο) και ανελκυστήρας ογδόντα 
δύο χιλιοστά (82%ο) και συνορεύει: 


Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Μετο κλιμακοστάσιο και με κοινόκτητο οικόπε¬ 
δο. 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο και 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. πενήντα ένα (51) διαμέρισμα αποτελείται από 
τρία (3) κύρια δωμάτια κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοη¬ 
θητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό εβδομήντα οκτώ 
μ2 και τριάντα εκατοστά (78,30), ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα πέντε δε¬ 
κάκις χιλιοστά (35%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετρα¬ 
γωνικά ενενήντα πέντε μ2 και πενήντα τέσσερα εκατοστά 
(95,54) ψήφους τριάντα πέντε (35) ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν ένδεκα χιλιοστά 
(111%°), κεντρικής θέρμανσης εκατόν ένδεκα χιλιοστά 
(111 %ο) και ανελκυστήρας εκατόν ένδεκα χιλιοστά 
(111%ο) και συνορεύει: 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο και 

Νότια: Με το κλιμακοστάσιο και το διαμ/σμα 49 του ιδί¬ 
ου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας. 

ΤΡΙΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ 

Ο Γ’ όροφος περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, δη¬ 
λαδή κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και διάδρομο προσπελά¬ 
σεων καιτα αριθμ. πενήντα δύο (52), πενήντα τρία (53) και 
πενήντα τέσσερα (54) διαρερίσματα που φαίνοντα στο α- 
ριθμ. Α/2 σχέδιο κατόψεως και περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. πενήντα δύο (52) διαμέρισμα αποτελείται από 
τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό ενενήντα ο¬ 
κτώ τμ και πενήντα πέντε εκατοστά (98,55) , ποσοστό συ- 
νιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου σα¬ 
ράντα τέσσερα δεκάκις χιλιοστά (44%οο) που αντιστοι¬ 
χούν σε μέτρα τετραγωγικά εκατόν είκοσι και είκοσι πέντε 
εκατ. (120,25) ψήφους σαράντα τέσσερα (44) ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν σαρά¬ 
ντα χιλιοστά (140%ο), κεντρικής θέρμανσης εκατόν σα¬ 
ράντα χιλιοστά (140%ο) και ανελκυστήρα εκατόν πενήντα 
τρία χιλιοστά (153%ο) και συνορεύει: 

Ανατολικά: Με το κλιμακοστάσιο και με κοινόκτητο οι¬ 
κόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο και το διαμέρισμα 54 
του ιδίου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. πενήντα τρία (53) διαμέρισμα αποτελείται α¬ 
πό δύο (2) κύρια δωμάτια κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό πενήντα οκτώ 
και σαράντα εκατ. (58,40), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ α¬ 
διαιρέτου επίτου όλου οικοπέδου είκοσι εννέα δεκάκις χι¬ 
λιοστά (29%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ε¬ 
βδομήντα ένα μ2 και είκοσι έξι εκατ. (71,26) ψήφους είκο¬ 
σι εννέα (29) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων ογδόντα τρία χιλιοστά (83%ο), κεντρικής 
θέρμανσης ογδόντα τρία χιλιοστά (83%ο) και ανελκυστή¬ 
ρας ενενήντα χιλιοστά (90%ο) και συνορεύει: 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Μετο κλιμακοστάσιο και με κοινόκτητο οικόπε¬ 
δο. 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο και 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. πενήντα τέσσρα (54) διαμέρισμα αποτελείται 
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από τρία (3) κύρια δωμάτια κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό εβδομήντα ο¬ 
κτώ μ2 και τριάντα εκατοστά (78,30), ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα 
πέντε δεκάκις χιλιοστά (35%ο 0 ) που αντιστοιχούν σε μέ¬ 
τρα τετραγωνικά ενενήντα πέντε μ2 και πενήντα τέσσερα 
εκατοστά (95,54) ψήφους τριάντα πέντε (35) ποσοστό 
συμμέτοχης στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν ένδεκα 
χιλιοστά (111%ο), κεντρικής θέρμανσης εκατόν ένδεκα χι¬ 
λιοστά (111 %ο) και ανελκυστήρας εκατόν είκοσι ένα χι¬ 
λιοστά (121 %ο) και συνορεύει: 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο και 

Νότια: Με το κλιμακοστάσιο και το διαμ/σμα 52 του ίδι¬ 
ου ορόφου, στοίχου καιπολ/κίας. 

ΔΩΜΑ: Το Δώμα αποτελείται από κοινόχρηστους χώ¬ 
ρους, κλιμακοστάσιο, χώρο μηχανοστασίου ανελκυστή¬ 
ρα και φαίνεται στο αριθμ. Α/3 σχέδιο κατόψεως. 

Τα διαμερίσματα του στοίχου (6) έχουν κοινή θέρμανση 
μετά διαμ/τατου στοίχου έξι (5). 

Στα διαμ/τατου σχοίχου (6) αντιστοιχούντο 500% ο των 
δαπανών κεντρικής θέρμανσης. 

ΣΤΟΙΧΟΣ επτά (7). 

Ο Στοίχος επτά (7) τύπου 312 ΓΑ που φαίνεται στο α- 
ριθμ. 11362/Α/2β/84 πολεοδομικό σχέδιο, αποτελείται α¬ 
πό πυλωτή-ισόγειο και τους πρώτο (Α), δεύτερο (Β) και 
τρίτο (Γ) πάνω από την πυλωτή-ισόγειο ορόφους και δώ¬ 
μα, η περιγραφή των οποίων έχει ως εξής: 

Η πυλωτή-ισόγειο περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώ¬ 
ρους, κεντρική είσοδο πολυκατοικίας κλιμακοστάσιο και 
ασανσέρ και φαίνεται στο αριθμ. Α/1 σχέδιο κατόψεως: 

Ο Α' όροφος περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, δη¬ 
λαδή κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και διάδρομο προσπελά- 
σεως καιτα αριθμ. πενήντα πέντε (55), πενήντα έξι (56) και 
πενήντα επτά (57) διαμερίσματα που φαίνονται στο α- 
ριθμ. Α/2 σχέδιο κατόψεως και περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. πενήνταπέντε (55) διαμέρισμα αποτελείται α¬ 
πό τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό ενενή¬ 
ντα οκτώ τμ και πενήντα πέντε εκατοστά (98,55), ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου σα¬ 
ράντα τέσσερα δεκάκις χιλιοστά (44%οο) που αντιστοι¬ 
χούν σε μέτρα τετραγωγικά εκατόν είκοσι και είκοσι πέντε 
εκατ. (120,25) ψήφους σαράντα τέσσερα (44) ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν σαρά¬ 
ντα χιλιοστά (140%°), κεντρικής θέρμανσης εκατόν σα¬ 
ράντα χιλιοστά (140%°) και ανελκυστήρα εκατόν είκοσι ε¬ 
πτά χιλιοστά (127%°) και συνορεύει: 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο και με το διαμ/σμα 56 
του ιδίου ορόφου στοίχου και πολ/κίας. 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κλιμακοστάσιο και με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. πενήντα έξι (56) διαμέρισμα αποτελείται από 
τρία (3) κύρια δωμάτιά κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοη¬ 
θητικούς χώρους, εχει καθαρό εμβαδό εβδομήντα οκτώ 
μ2 καιτριάντα εκατοστά (78,30), ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα πέντε δε¬ 
κάκις χιλιοστά (35%°ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετρα¬ 
γωνικά ενενήντα πέντε μ2 και πενήντα τέσσερα εκατοστά 
(95,54) ψήφους τριάντα πέντε (35) ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν ένδεκα χιλιοστά 


(111%°), κεντρικής θέρμανσης εκατόν ένδεκα χιλιοστά 
(111 %°) και ανελκυστήρας εκατόν ένα χιλιοστά (101%°) 
και συνορεύει: 

Ανατολικά: Με το κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα 55 
του ιδίου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας. 

Δυτικά: Με το διαμέρισμα (66) του ιδίου ορόφου, στοί¬ 
χου (8) της εφαπτομένης πολ/κίας. 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο και 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. πενήντα επτά (57) διαμέρισμα αποτελείται α¬ 
πό δύο (2) κύρια δωμάτια κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό πενήντα οκτώ 
και σαράντα εκατ. (58,40), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ α¬ 
διαιρέτου επί του όλου οικοπέδου είκοσι εννέα δεκάκις χι¬ 
λιοστά (29%°ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ε¬ 
βδομήντα ένα μ2 και είκοσι έξι εκατ. (71,26) ψήφους είκο¬ 
σι εννέα (29) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων ογδόντα δύο χιλιοστά (82%°), κεντρικής 
θέρμανσης ογδόντα δύο χιλιοστά (82%°) και ανελκυστή¬ 
ρας εβδομήντα πέντε χιλιοστά (75%°) και συνορεύει: 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βόρεια: Με το κλιμακοστάσιο και με κοινόκτητο οικόπε¬ 
δο και 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΟΡΟΦΟΣ 

Ο Β' όροφος περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, δη¬ 
λαδή κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και διάδρομο προσπελά- 
σεως καιτα αριθμ. πενήντα οκτώ (58), πενήντα εννέα (59) 
και εξήντα (60) διαμερίσματα που φαίνονται στο αριθμ. 
Α/2 σχέδιο κατόψεως και περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. πενήντα οκτώ (58) διαμέρισμα αποτελείται α¬ 
πό τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό ενενή¬ 
ντα οκτώ τμ. και πενήντα πέντε εκατοστά (98,55), ποσο¬ 
στό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
σαράντα τέσσερα δεκάκις χιλιοστά (44%° 0 ) που αντιστοι¬ 
χούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι και είκοσι πέντε 
εκατ. (120,25) ψήφους σαράντα τέσσερα (44) ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν σαρά¬ 
ντα χιλιοστά (140%°), κεντρικής θέρμανσης εκατόν σα¬ 
ράντα χιλιοστά (140%°) και ανελκυστήρα εκατόν σαρά¬ 
ντα χιλιοστά (140%°) και συνορεύει: 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο και με το διαμ/σμα 59 
του ιδίου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας. 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο και 

Νότια: Με το κλιμακοστάσιο και με κοινόκτητο οικόπε¬ 
δο. 

Το αριθμ. πενήντα εννέα (59) διαμέρισμα αποτελείται α¬ 
πό τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό εβδομήντα ο¬ 
κτώ μ2 καιτριάντα εκατοστά (78,30), ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα 
πέντε δεκάκις χιλιοστά (35%°°) που αντιστοιχούν σε μέ¬ 
τρα τετραγ. ενενήντα πέντε μ2 και πενήντα τέσσερα εκα¬ 
τοστά (95,54) ψήφους τριάντα πέντε (35) ποσοστό συμ¬ 
μετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν ένδεκα χι¬ 
λιοστά (111%°) κεντρικής θέρμανσης εκατόν ένδεκα 
χιλιοστά (111%°) και ανελκυστήρα εκατόν ένδεκα χιλ. 
(111%°) και συνορεύει: 

Ανατολικά: Με το κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα 58 
του ιδίου ορόφου, στοίχου κια πολ/κίας. 
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Δυτικά: Με το διαμ/σμα (69) του ίδιου ορόφου, στοίχου 
(8) της εφαπτομένης πολ/κίας. 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. εξήντα (60) διαμέρισμα αποτελείται από δύο 
(2) κύρια δωμάτια κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητι¬ 
κούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό πενήντα οκτώ και σα¬ 
ράντα εκατ. (58,40), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέ¬ 
του επί του όλου οικοπέδο υ είκοσι εννέα δεκάκις χιλιοστά 
(29% ο0 ) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομή¬ 
ντα ένα μ2 και είκοσι έξι εκατ. (71,26) ψήφους είκοσι εν¬ 
νέα (29) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρή¬ 
στων ογδόντα δύο χιλιοστά (82%ο) , κεντρικής θέρμανσης 
ογδόντα δύο χιλιοστά (82,%ο) και ανελκυστήρας ογδόντα 
δύο χιλ. (82%ο) και συνορεύει: 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βόρεια: Με το κλιμακοστάσιο και με κοινόκτητο οικόπε¬ 
δο και 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΤΡΙΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ 

Ο Γ όροφος περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, δη¬ 
λαδή κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και διάδρομο προσπελά- 
σεως και τα αριθμ. εξήντα ένα (61), εξήντα δύο (62) και ε¬ 
ξήντα τρία (63) διαμερίσματα που φαίνονται στο αριθμ. 
Α/2 σχέδιο κατόψεως και περιγράφονται ως εξής: 

Το Αριθμ. εξήντα ένα (61) διαμέρισμα αποτελείται από 
τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό ενενήντα ο- 
κτώτ.μ. και πενήντα πέντε εκατοστά (98,55), ποσοστό συ- 
νιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου σα¬ 
ράντα τέσσερα δεκάκις χιλιοστά (44%οο) που αντιστοι¬ 
χούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι και είκοσι πέντε 
εκατ. (120,25) ψήφους σαράντα τέσσερα (44) ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν σαρά¬ 
ντα χιλιοστά (140%ο), κεντρικής θέρμανσης εκατόν σα¬ 
ράντα χιλιοστά (140%ο) και ανελκυστήρα εκατόν πενήντα 
τρία χιλιοστά (153%ο) και συνορεύει: 

Ανατ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. Με κοινόκτητο οι¬ 
κόπεδο και με το διαμ/σμα 62 του ιδίου ορόφου, στοίχου 
και πολ/κίας Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με το κλιμακοστάσιο και με κοινόκτητο οικόπε¬ 
δο. 

Το Αριθμ. εξήντα δύο (62) διαμέρισμα αποτελείται από 
τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοη¬ 
θητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό εβδομήντα οκτώ 
μ2 και τριάντα εκατοστά (78,30), ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα πέντε δε¬ 
κάκις χιλιοστά (35%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετργ. 
ενενήντα πέντε μ2 και πενήντα τέσσερα εκατοστά (95,54) 
ψήφους τριάντα πέντε (35) ποσοστό συμμετοχής στις δα¬ 
πάνες κοινοχρήστων εκατόν ένδεκα χιλιοστά (111 %ο) κε¬ 
ντρικής θέρμανσης εκατόν ένδεκα χιλιοστά (111% ο0 ) και 
ανελκυστήρα εκατόν είκοσι ένα χιλ. (121 %ο) και συνορεύ¬ 
ει: Ανατ.: Με το κλιμακοστάσιο και το διαμ/σμα 61 του ιδί¬ 
ου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας Δυτ. Μετο διαμ/σμα (72) 
του ιδίου ορόφου, στοίχου (8) της εφαπτομένης πολ/κίας 
Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και Νότια Με κοινότκτητο 
οικόπεδο. 

Το Αριθμ. εξήντα τρία (63) διαμέρισμα αποτελείται από 
δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοη¬ 
θητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό πενήντα οκτώ και 
σαράντα εκατ. (58,40), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαι¬ 


ρέτου επί του όλου οικοπέδου είκοσι εννέα δεκάκις χιλιο¬ 
στά (29%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ε¬ 
βδομήντα ένα μ2 και είκοσι έξι εκατ. (71,26) ψήφους είκο¬ 
σι εννέα (29) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων ογδόντα τρία χιλιοστά (83%ο), κεντρικής 
θέρμανσης ογδόντα τρία χιλιοστά (83%ο) και ανελκυστή- 
ρος ενενήντα χιλιοστά (90%ο) και συνορεύει: 

Ανατ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. Με κοινόκτητο οι¬ 
κόπεδο. 

Βορ.: Με κλιμακοστάσιο και με κοινόκτητο οικόπεδο. 
Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΔΩΜΑ: Το Δώμα αποτελείται από κοινόχρηστους χώ¬ 
ρους, κλιμακοστάσιο, χώρο μηχανοστασίου ανελκυστή¬ 
ρα και φαίνεται στο αριθμ. Α/3 σχέδιο κατόψεως. 

Τα διαμ/τα του στοίχου (7) έχουν κοινή θέρμανση με τα 
διαμ/τα του στοίχου οκτώ (8). 

Στα διαμ/τα του στοίχου (7) αντιστοιχούντο 500%οτων 
δαπανών κεντρικής θέρμανσης. 

ΣΤΟΙΧΟΣ οκτώ (8) 

Ο Στοίχος οκτώ (8) τύπου 312 ΓΑ που φαίνεται στο α- 
ριθμ. 11362/Α/2β/84 πολεοδομικό σχέδιο, αποτελείται α¬ 
πό πυλωτή - Ισόγειο και τους πρώτο (Α), δεύτερο (Β) και 
τρίτο (Γ) πάνω από την πυλωτή - Ισόγειο ορόφους και δώ¬ 
μα, η περιγραφή των οποίων έχει ως εξής: 

Η πυλωτή - Ισόγειο περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώ¬ 
ρους, κεντρική είσοδο πολυκατοικίας κλιμακοστάσιο και 
ασανσέρ και φαίνεται στο αριθμ. Α/1 σχέσιο κατόψεως: 

Ο Α' όροφος περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, δη¬ 
λαδή κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και διάδρομο προσπελά- 
σως και τα Αριθμ. εξήντα τέσσερα (64) εξήντα πέντε (65) 
και εξήντα έξι (66) διαμερίσματα που φαίνονται στο αριθ. 
Α/2 σχέδιο κατόψεως και περιγράφονται ως εξής: 

Το Αριθμ. εξήντα τέσσερα (64) διαμέρισμα αποτελείται 
από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό ενενή¬ 
ντα οκτώ τ.μ. και πενήντα πέντε εκατοστά (98,55), ποσο¬ 
στό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
σαράντα τέσσερα δεκάκις χιλιοστά (44%οο) που αντιστοι¬ 
χούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι και είκοσι πέντε 
εκατ. (120,25) ψήφους σαράντα τέσσερα (44) ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν σαρά¬ 
ντα χιλιοστά (140%οο) κεντρικής θέρμανσης εκατόν σα¬ 
ράντα χιλιοστά (140%οο) και ανελκυστήρα εκατόν είκοσι 
επτά χιλιοστά (127%ο) και συνορεύει: 

Ανατ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο και με το διαμ/σμα 66 
του ιδίου στοίχου, ορόφου και πολ/κίας. 

Δυτ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. Βορ.: Με κοινόκτητο οι¬ 
κόπεδο. Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο και το κλιμακο¬ 
στάσιο. 

Το Αριθμ. εξήντα πέντε (65) διαμέρισμα αποτελείται α¬ 
πό δύο (2) κύρια δωμάτια κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό πενήτνα οκτώ 
και σαράντα εκατ. (58,40), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 
αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου είκοσι εννέα δεκάκις 
χιλιοστά (29%οθ) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνι¬ 
κά εβδομήντα ένα μ2 και είκοσι έξι εκατ. (71,26) ψήφους 
είκοσι εννέα (29) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοι¬ 
νοχρήστων ογδόντα δύο χιλιοστά (82%οο) κεντρικής θέρ¬ 
μανσης ογδόντα δύο χιλιοστά (82%οο) και ανελκυστήρος 
εβδομήντα πέντε χιλιοστά (75%ο) και συνορεύει: 

Ανατ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτ: Με κοινόχρηστο οικόπεδο. 
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Βορ.: Με το κλιμακοστάσιο και με κοινόκτητο οικόπεδο. 
Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το Αριθμ. εξήντα έξι (66) διαμέρισμα αποτελείται από 
τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοη¬ 
θητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό εβδομήντα οκτώ 
μ2 και τριάντα εκατοστά (78,30) , ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα πέντε δε¬ 
κάκις χιλιοστά (35%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τε- 
τραγ. ενενήντα πέντε μ2 και πενήντα τέσσερα εκατοστά 
(95,54) ψήφους τριάντα πέντε (35) ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν ένδεκα χιλιοστά 
(111 %ο) κεντρικής θέρμανσης εκατόν ένδεκα χιλιοστά 
(111 %ο) και ανελκυστήρα εκατόν ένα χιλ. (101 %ο) και συ¬ 
νορεύει: 

Ανατ.: Με το διαμ/σμα (56) του ιδίου ορόφου, στοίχου 
(7) της εφαπτομένης πολ/κίας. Δυτ.: Με το κλιμ/σιο και το 
διαμ/σμα 64 του ιδίου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας. 
Βορ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο και Νότια: Με κοινόκτητο 
οικόπεδο. 

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΟΡΟΦΟΣ 

Ο Β' όροφος περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, δη¬ 
λαδή κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και διάδρομο προσπελά- 
σεως και τα αριθμ. εξήντα επτά (67), εξήντα οκτώ (68) και 
εξήντα εννέα (69) διαμερίσματα που φαίνονται στο αριθμ. 
Α/2 σχέδιο κατόψεως και περιγράφονται ως εξής: 

Το Αριθμ. εξήντα επτά (67) διαμέρισμα αποτελείται από 
τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό ενενήντα ο¬ 
κτώ τ.μ. και πενήντα πέντε εκατοστά (98,55) ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέδου σα¬ 
ράντα τέσσερα δεκάκις χιλιοστά (44%αθ) που αντιστοι¬ 
χούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι και είκοσι πέντε 
εκατ. (120,25) ψήφους σαράντα τέσσερα (44) ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν σαρά¬ 
ντα χιλιοστά (140%»), κεντρικής θέρμανσης εκατόν σα¬ 
ράντα χιλιοστά (140%οο) και ανελκυστήρα εκατόν σαρά¬ 
ντα χιλιοστά (140 %οο) και συνορεύει: 

Ανατ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο και με το διαμ/σμα 69 
του ιδίου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας. Δυτ.: Με κοινό- 
κτητο οικόπεδο. Βορ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο και το κλιμακοστάσιο. 

Το Αριθμ. εξήντα οκτώ (68) διαμέρισμα αποτελείται από 
δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοη¬ 
θητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό πενήντα οκτώ και 
σαράντα εκατ. (58,40) , ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαι¬ 
ρέτου επί του όλου οικοπέδου είκοσι εννέα δεκάκις χιλιο¬ 
στά (29%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά 
εβδομήντα ένα μ2 και είκοσι έξι εκατ. (71,26) ψήφους εί¬ 
κοσι εννέα (29) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοι¬ 
νοχρήστων ογδόντα δύο χιλιοστά (82%ο) κεντρικής θέρ¬ 
μανσης ογδόντα δύο χιλιοστά (82%ο) και συνορεύει: 

Ανατ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. Δυτ.: Με κοινόκτητο οι¬ 
κόπεδο. Βορ.: Με το κλιμακοστάσιο και με κοινόκτητο οι¬ 
κόπεδο. Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το Αριθμ. εξήντα εννέα (69) διαμέρισμα αποτελείται α¬ 
πό τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό εβδομήντα ο¬ 
κτώ μ2 και τριάντα εκατοστά (78,30), ποσοστο συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα 
πέντε δεκάκις χιλιοστά (35%οο) που αντιστοιχούν σε μέ¬ 
τρα τετραγ. ενενήντα πέντε μ2 και πενήντα τέσσερα εκα¬ 
τοστά (95,54) ψήφους τριάντα πέντε (35) ποσοστό συμ¬ 
μετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν ένδεκα χι¬ 


λιοστά (111 %ο) κεντρικής θέρμανσης εκατόν ένδεκα χι¬ 
λιοστά (111 %ο) και ανελκυστήρα εκατόν ένδεκα χιλ. 
(111%ο) και συνορεύει: 

Ανατ.: Με το διαμ/σμα (59) του ιδίου ορόφου, στοίχου 
(7) της εφαπτομένης πολ/κίας. Δυτ.: Με το κλιμ/σιο και το 
διαμ/σμα 67 του ιδίου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας. 
Βορ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο και Νότια: Με κοινόκτητο 
οικόπεδο. 

ΤΡΙΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ 

Ο Γ όροφος περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, δη¬ 
λαδή κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και διάδρομο προσπελά- 
σεως και τα αριθμ. εβδομήντα (70), εβδομήντα ένα (71) 
και εβδομήντα δύο (72) διαμερίσματα που φαίνονται στο 
αριθμ. Α/2 σχέδιο κατόψεως και περιγράφονται ως εξής: 

Το Αριθμ. εβδομήντα (70) διαμέρισμα αποτελείται από 
τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό ενενήντα ο¬ 
κτώ τ.μ. και πενήντα πέντε εκατοστά (98,55) ποσοστό συ- 
νιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου σα¬ 
ράντα τέσσερα δεκάκις χιλιοστά (44%οο) που αντιστοι¬ 
χούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι και είκοσι πέντε 
εκατ. (120,25) ψήφους σαράντα τέσσερα (44) ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν σαρά¬ 
ντα χιλιοστά (140%ο) κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαρά¬ 
ντα χιλιοστά (140%ο) και ανελκυστήρα εκατόν πενήντα 
τρία χιλιοστά (153%ο) και συνορεύει: 

Ανατ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο και με το διαμ/σμα 72 
του ιδίου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας. Δυτ.: Με κοινό- 
κτητο οικόπεδο. Βορ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. Νότια: 
Με κοινόκητο οικόπεδο και με το κλιμακοστάσιο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο και το κλιμακοστάσιο. 

Το Αριθμ. εβδομήντα ένα (71) διαμέρισμα αποτελείται 
από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό πενήντα οκτώ 
και σαράντα εκατ. (58,40), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 
αδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέδου είκοσι εννέα δεκάκις 
χιλιοστά (29%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά 
εβδομήντα ένα μ2 και είκοσι έξι εκατ. (71,26) ψήφους εί¬ 
κοσι εννέα (29) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοι¬ 
νοχρήστων ογδόντα τρία χιλιοστά (83%ο) κεντρικής θέρ¬ 
μανσης ογδόντα τρία χιλιοστά (83%ο) και ανελκυστήρας 
ενενήντα χιλιοστά (90%οο) και συνορεύει: 

Ανατ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. Δυτ.: Με κοινόκτητο οι¬ 
κόπεδο. Βορ.: Με το κλιμακοστάσιο και με κοινόκτητο οι¬ 
κόπεδο. Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το Αριθμ. εβδομήντα δύο (72) διαμέρισμα αποτελείται 
από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό εβδομήντα ο¬ 
κτώ μ2 και τριάντα εκατοστά (78,30), ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα 
πέντε δεκάκις χιλιοστά (35%οα) που αντιστοιχούν σε μέ¬ 
τρα τετραγ. ενενήντα πέντε μ2 και πενήντα τέσσερα εκα¬ 
τοστά (95,54) ψήφους τριάντα πέντε (35) ποσοστό συμ¬ 
μετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν ένδεκα χι¬ 
λιοστά (111 %ο) κεντρικής θέρμανσης εκατόν ένδεκα 
χιλιοστά (111 %ο) και ανελκυστήρα εκατόν είκοσι ένα χιλ. 
(121%ο) και συνορεύει: 

Ανατ.: Με το διαμ/σμα (62) του ιδίου ορόφου, στοίχου 
(7) της εφαπτομένης πολ/κίας. Δυτ.: Με το κλιμ/σιο και το 
διαμ/σμα 70 του ιδίου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας 
Βορ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο και Νότια: Με κοινόκτητο 
οικόπεδο. 

ΔΩΜΑ: Το Δώμα αποτελείται από κοινοχρήστους χώ- 
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ρους, κλιμακοστάσιο, χώρο μηχανοστασίου ανελκυστή¬ 
ρα και φαίνεται στο αριθμ. Α/3 σχέδιο κατόψεως. 

Τα διαμ/τατου στοίχου (8) έχουν κοινή θέρμανση μετά 
διαμ/τα του στοίχου επτά (7). 

Στα διαμ/τα του στοίχου (8) αντιστοιχούν τα 500%ο των 
δαπανών κεντρικής θέρμανσης, 

ΣΤΟΙΧΟΣ εννέα (9) 

Ο Στοίχος εννέα (9) τύπου 312 Α που φαίνεται στο α- 
ριθμ. 11362/Α/2β/84 πολεοδομικό σχέδιο, αποτελείται α¬ 
πό πυλωτή - Ισόγειο και τους πρώτο (Α), δεύτερο (Β) και 
τρίτο (Γ) πάνω από την πυλωτή - Ισόγειο ορόφους και δώ¬ 
μα, η περιγραφή των οποίων έχει ως εξής: 

Η πυλωτή - Ισόγειο περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώ¬ 
ρους, κεντρική είσοδο πολυκατοικίας κλιμακοστάσιο και 
ασανσέρ και φαίνεται στο αριθμ. Α/1 σχέσιο κατόψεως: 

Ο Α' όροφος περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, δη¬ 
λαδή κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και διάδρομο προσπελά- 
σως και τα ριθμ. εβδομήντα τρία (73), εβδομήντα τέσσε¬ 
ρα (74) και εμβδομήντα πέντε (75) διαμερίσματα που φαί¬ 
νονται στο αριθμ. Α/2 σχέδιο κατόψεως και 
περιγράφονται ως εξής: 

Το Αριθμ. εβδομήντα τρία (73) διαμέρισμα αποτελείται 
από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώιρους, έχει καθαρό εμβαδό ενενή¬ 
ντα εννέα τ.μ. και πενήντα εκατοστά (99,50) ποσοστό συ- 
νιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου σα¬ 
ράντα τέσσερα δεκάκις χιλιοστά (44% ο0 ) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι ένα και 
σαράντα ένα εκατ. (121,41) ψήφους σαράντα τέσσερα 
(44) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ε¬ 
κατόν είκοσι επτά χιλιοστά (127%ο), κεντρικής θέρμαν¬ 
σης εκατόν είκοσι επτά χιλιοστά (127%ο) και ανελκυστή¬ 
ρα εκατόν δέκα επτά χιλιοστά (117% 0 ) και συνορεύει: 

Ανατ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο και με το διαμ/σμα 75 
του ιδίου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας. Δυτ.: Με κοινό- 
κτητο οικόπεδο. Βορ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. Νότια: 
Με το κλιμακοσάσιο και με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το Αριθμ. εβδομήντα τέσσερα (74) διαμέρισμα αποτε- 
λείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό ογδόντα 
μ2 και τριάντα εκατοστά (80,00), ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα πέντε δε¬ 
κάκις χιλιοστά (35%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τε- 
τραγ. ενενήντα επτά μ2 και εξήντα δύο εκατοστά (97,62) 
ψήφους τριάντα πέντε (35) ποσοστό συμμετοχής στις δα¬ 
πάνες κοινοχρήστων εκατόν τρία χιλιοσιά (103%ο), κε¬ 
ντρικής θέρμανσης εκατόν τρία χιλιοστά (103%ο) και α¬ 
νελκυστήρα ενενήντα τρία χιλ. (93%ο) και συνορεύει: 

Ανατ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. Δυτ.: Με κοινόκτητο οι¬ 
κόπεδο. 

Βορ.: Με το κλιμακοστάσιο και με κοινόκτητο οικόπεδο. 
Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το Αριθμ. εβδομήντα πέντε (75) διαμέρισμα αποτελείται 
από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό ογδόντα μ2 
(80,00), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του ό¬ 
λου οικοπέδου τριάντα πέντε δεκάκις χιλιοστά (35%°ο) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγ. ενενή ντα επτά μ2 και 
εξήντα δύο εκατοστά (97,62) ψήφους τριάντα πέντε (35) 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκα¬ 
τόν τρία χιλιοστά (103%ο), κεντρικής θέρμανσης εκατόν 
τρία χιλιοστά (1 03%ο) και ανελκυστήρα ενενήντα τρία χιλ. 
(93%ο) και συνορεύει: 


Ανατ.: Με το διαμέρισμα (83) του ιδίου ορόφου, στοίχου 
(10) της εφαπτομένης πολ/κίας. Δυτ.: Με το κλιμ/σιο και 
το διαμ/σμα 73 του ιδίου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας. 
Βορ.: Με το κοινόκτητο οικόπεδο και Νότια: Με κοινόκτη- 
το οικόπεδο. 

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΟΡΟΦΟΣ 

Ο Β' όροφος περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, δη¬ 
λαδή κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και διάδρομο προσπελά- 
σεως και τα αριθμ. εβδομήντα έξι (76), εβδομήντα έπτά 
(77) και εβδομήντα οκτώ (78) διαμερίσματα που φαίνο¬ 
νται στο αριθμ. Α/2 σχέδιο κατόψεως και περιγράφονται 
ως εξής: 

Το Αριθμ. εβδομήντα έξι (76) διαμέρισμα αποτελείται α¬ 
πό τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό ενενήντα 
εννέα τ.μ. και πενήντα εκατοστά (99,50) ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου σαράντα 
τέσσερα δεκάκις χιλιοστά (44% ο0 ) που αντιστοιχούν σε μέ¬ 
τρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι και σαράντα ένα εκατ. 
(121,41) ψήφους σαράντα τέσσερα (44) ποσοστό συμμε¬ 
τοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν είκοσι επτά χι¬ 
λιοστά (127%ο), κεντρικής θέρμανσης εκατόν είκοσι επτά 
χιλιοστά (127%ο) και ανελκυστήρα εκατόν είκοσι επτά χι¬ 
λιοστά (127%ο) και συνορεύει: 

Ανατ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο και με το διαμ/σμα 78 
του ιδίου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας. Δυτ.: Με κοινό- 
κτητο οικόπεδο. Βορ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. Νότια: 
Με κλιμακοστάσιο και με κοινόκητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο και το κλιμακοστάσιο. 

Το Αριθμ. εβδομήντα επτά (77) διαμέρισμα αποτελείται 
από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό ογδόντα μ2 
(80,00), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του ό¬ 
λου οικοπέδου τριάντα πέντε δεκάκις χιλιοστά (35%οο) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγ. ενενήντα επτά μ2 και 
εξήντα δύο εκατοστά (97,62) ψήφους τριάντα πέντε (35) 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκα¬ 
τόν τρία χιλιοστά (103%ο), κεντρικής θέρμανσης εκατόν 
τρία χιλιοστά (103%°) και ανελκυστήρα εκατόν τρία χιλ. 
(103%ο) και συνορεύει: 

Ανατ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. Δυτ.: Με κοινόκτητο οι¬ 
κόπεδο. 

Βορ.: Μετο κλιμακοστάσιο και με κοινόκτητο οικόπεδο. 
Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το Αριθμ. εβδομήντα οκτώ (78) διαμέρισμα αποτελείται 
από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό ογδόντα μ2 
(80,00), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του ό¬ 
λου οικοπέδου τριάντα πέντε δεκάκις χιλιοστά (35%οο) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγ. ενενήντα επτά μ2 και 
εξήντα δύο εκατοστά (97,62) ψήφους τριάντα πέντε (35) 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκα¬ 
τόν τρία χιλιοστά ( 103%ο) , κεντρικής θέρμανσης εκατόν 
τρία χιλιοστά (103%ο) και ανελκυστήρα εκατόν τρία χιλ. 
(103%ο) και συνορεύει: 

Ανατ.: Μετο διαμέρισμα (86) του ιδίου ορόφου, στοίχου 
(10) της εφαπτομένης πολ/κίας. Δυτ.: Με το κλιμ/σιο και 
το διαμ/σμα 76 του ιδίου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας. 
Βορ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο και Νότια: Με κοινόκτητο 
οικόπεδο. 

ΤΡΙΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ 

Ο Γ όροφος περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, δη¬ 
λαδή κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και διάδρομο προσπελά- 
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σεως και τα αριθμ. εβδομήντα εννέα (79), ογδόντα (80) 
και ογδόντα ένα (81) διαμερίσματα που φαίνονται στο α- 
ριθμ. Α/2 σχέδιο κατόψεως καιπεριγράφονται ως εξής: 

Το Αριθμ. εβδομήντα εννέα (79) διαμέρισμα αποτελεί- 
ται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και 
λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό ενε¬ 
νήντα εννέα τ.μ. και πενήντα εκατοστά (99,50) ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέδου σα¬ 
ράντα τέσσερα δεκάκις χιλιοστά (44%οο) που αντιστοι¬ 
χούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι ένα και σαρά¬ 
ντα ένα εκατ. (121,41) ψήφους σαράντα τέσσερα (44) πο¬ 
σοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν 
είκοσι οκτώ χιλιοστά (128%ο), κεντρικής θέρμανσης εκα¬ 
τόν είκοσι οκτώ χιλιοστά (1 28%ο) και ανελκυστήρα εκατόν 
σαράντα χιλιοστά (140%ο) και συνορεύει: 

Ανατ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο και με το διαμ/σμα 81 
του ιδίου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας. Δυτ.: Με κοινό- 
κτητο οικόπεδο. Βορ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. Νότια: 
Με το κλιμακοσάσιο και με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το Αριθμ. ογδόντα (80) διαμέρισμα αποτελείται από 
τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοη¬ 
θητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό ογδόντα μ2 και 
τριάντα εκατοστά (80,00). ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ α¬ 
διαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα πέντε δεκάκις 
χιλιοστά (35%οθ) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγ. ενε¬ 
νήντα επτά μ2 και εξήντα δύο εκατοστά (97,62) ψήφους 
τριάντα πέντε (35) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων εκατόν τρία χιλιοστά (103%ο), κεντρικής 
θέρμανσης εκατόν τρία χιλιοστά (103%ο) και ανελκυστή¬ 
ρα εκατόν δώδεκα χιλ. (112%ο) και συνορεύει: 

Ανατ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. Δυτ.: Με κοινόκτητο οι¬ 
κόπεδο. 

Βορ.: Με το κλιμακοστάσιο και με κοινόκτητο οικόπεδο. 
Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το Αριθμ. ογδόντα ένα (81) διαμέρισμα αποτελείται από 
τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοη¬ 
θητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό ογδόντα μ2 
(80,00), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επίτου ό¬ 
λου οικοπέδου τριάντα πέντε δεκάκις χιλιοστά (35%οο) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγ. ενενήντα επτά μ2 και 
εξήντα δύο εκατοστά (97,62) ψήφους τριάντα πέντε (35) 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκα¬ 
τόν τρία χιλιοστά (103%ο), κεντρικής θέρμανσης εκατόν 
τρία χιλιοστοί (103%=) και ανελκυστήρα δώδεκα χιλ. 
(11 2%ο) και συνορεύει: 

Ανατ.: Μετο διαμέρισμα (89) του ιδίου ορόφου, στοίχου 
(10) της εφαπτομένης πολ/κίας. Δυτ.: Μετο κλιμ/σιο και 
το διαμ/σμα 79 του ιδίου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας. 
Βορ.: Μετο κοινόκτητο οικόπεδο και Νότια: Με κοινόκτη- 
το οικόπεδο. 

ΔΩΜΑ: Το Δώμα αποτελείται από κοινόχρηστους χώ¬ 
ρους, κλιμακοστάσιο, χώρο μηχανοστασίου ανελκυστή¬ 
ρα και φαίνεται στο αριθμ. Α/3 σχέδιο κατόψεως. 

Τα διαμ/τα του στοίχου (9) έχουν κοινή θέρμανση μετά 
διαμ/τατου στοίχου δέκα (10). 

Στα διαμ/τατου στοίχου (9) αντιστοιχούν τα 500%οτων 
δαπανών κεντρικής θέρμανσης. 

ΣΤΟΙΧΟΣ δέκα (10) 

Ο Στοίχος δέκα (10) τύπου 312 Α που φαίνεται στο α- 
ριθμ. 11362/Α/2β/84 πολεοδομικό σχέδιο, αποτελείται α¬ 
πό πυλωτή - Ισόγειο και τους πρώτο (Α), δεύτερο (Β) και 
τρίτο (Γ) πάνοο από την πυλωτή - Ισόγειο ορόφους και δώ¬ 
μα, η περιγραφή των οποίων έχει ως εξής: 


Η πυλωτή - Ισόγειο περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώ¬ 
ρους, κεντρική είσοδο πολυκατοικίας κλιμακοστάσιο και 
ασανσέρ και φαίνεται στο αριθμ. Α/1 σχέδιο κατόψεως: 

Ο Α' όροφος περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, δη¬ 
λαδή κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και διάδρομο προσπελά- 
σως και τα ριθμ. ογδόντα δύο (82), ογδόντα τρία (83) και 
ογδόντα τέσσερα (84) διαμερίσματα που φαίνονται στο α- 
ριθμ. Α/2 σχέδιο κατόψεως και περιγράφονται ως εξής: 

Το Αριθμ. ογδόντα δύο (82) διαμέρισμα αποτελείται α¬ 
πό τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό ενενή¬ 
ντα εννέα τ.μ. και πενήντα εκατοστά (99,50) ποσοστό συ- 
νιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
σαράντα τέσσερα δεκάκις χιλιοστά (44% ο0 ) που αντιστοι¬ 
χούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι ένα και σαρά¬ 
ντα ένα εκατ. (121,41) ψήφους σαράντα τέσσερα (44) πο¬ 
σοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν 
είκοσι επτά χιλιοστά (127%ο), κεντρικής θέρμανσης εκα¬ 
τόν είκοσι επτά χιλιοστά (127%ο) και ανελκυστήρα εκατόν 
δέκα επτά χιλιοστά (117%=) και συνορεύει: 

Ανατ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. Δυτ.: Με κοινόκτητο οι¬ 
κόπεδο και με το διαμ/σμα 83 του ιδίου ορόφου, στοίχου 
και πολ/κίας. Βορ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. Νότια: Μετο 
κλιμακοστάσιο και με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το Αριθμ. ογδόντα τρία (83) διαμέρισμα αποτελείται α¬ 
πό τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό ογδόντα μ2 
(80,00) , ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του ό¬ 
λου οικοπέδου τριάντα πέντε δεκάκις χιλιοστά (35%οο) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγ. ενενήντα επτά μ2 και 
εξήντα δύο εκατοστά (97,62) ψήφους τριάντα πέντε (35) 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκα¬ 
τόν τρία χιλιοστά (103%ο), κεντρικής θέρμανσης εκατόν 
τρία χιλιοστά (103%=) και ανελκυστήρα ενενήντα τρία χιλ. 
(93%ο) και συνορεύει: 

Ανατ.: Μετο κλιμακοστάσιο και μετο διαμέρισμα 82του 
ιδίου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας. Δυτ.: Μετο διαμ/σμα 
(75) του ιδίου ορόφου, στοίχου (9) της εφαπτομένης 
πολ/κίας. Βορ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο και Νότια: Με 
κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το Αριθμ. ογδόντα τέσσερα (84) διαμέρισμα αποτελεί- 
ται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό ογδόντα 
μ2 καιτριάντα εκατοστά (80,00) , ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα πέντε δε¬ 
κάκις χιλιοστά (35%=ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τε- 
τραγ. ενενήντα επτά μ2 και εξήντα δύο εκατοστά (97,62) 
ψήφους τριάντα πέντε (35) ποσοστό συμμετοχής στις δα¬ 
πάνες κοινοχρήστων εκατόν τρία χιλιοστά (103%ο), κε¬ 
ντρικής θέρμανσης εκατόν τρία χιλιοστά (103%«) και 
ανελκυστήρα ενενήντα τρία χιλ. (93%ο) και συνορεύει: 

Ανατ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. Δυτ.: Με κοινόκτητο οι¬ 
κόπεδο. 

Βορ.: Μετο κλιμακοστάσιο καίμε κοινόκτητο οικόπεδο. 
Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΟΡΟΦΟΣ 

Ο Β' όροφος περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, δη¬ 
λαδή κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και διάδρομο προσπελά- 
σεως και τα αριθμ. ογδόντα πέντε (85), ογδόντα έξι (86) 
και ογδόντα επτά (87) διαμερίσματα που φαίνονται στο α- 
ριθμ. Α/2 σχέδιο κατόψεως και περιγράφονται ως εξής: 

Το Αριθμ. ογδόντα πέντε (85) διαμέρισμα αποτελείται 
από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και 
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λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό ε¬ 
νενήντα εννέα τ.μ. και πενήντα εκατοστά (99,50) ποσο¬ 
στό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέ¬ 
δου σαράντα τέσσερα δεκάκις χιλιοστά (44% 00 ) που α¬ 
ντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι ένα και 
σαράντα ένα εκατ. (121,41) ψήφους σαράντα τέσσερα 
(44) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων 
εκατόν είκοσι επτά χιλιοστά ( 127%ο) , κεντρικής θέρ¬ 
μανσης εκατόν είκοσι επτά χιλιοστά ( 127%ο) και ανελ¬ 
κυστήρα εκατόν είκοσι επτά χιλιοστά (127%ο) και συνο¬ 
ρεύει: 

Ανατ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. Δυτ.: Με κοινόκτητο οι¬ 
κόπεδο και με το διαμ/σμα 86 του ιδίου ορόφου, στοίχου 
καιπολ/κίας. Βορ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. Νότια: Μετο 
κλιμακοστάσιο και με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το Αριθμ. ογδόντα έξι (86) διαμέρισμα αποτελείται από 
τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοη¬ 
θητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό ογδόντα μ2 
(80,00), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επίτου ό¬ 
λου οικοπέδου τριάντα πέντε δεκάκις χιλιοστά (35%οο) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγ. ενενήντα επτά μ2 και 
εξήντα δύο εκατοστά (97,62) ψήφους τριάντα πέντε (35) 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκα¬ 
τόν τρία χιλιοστά (103%ο), κεντρικής θέρμανσης εκατόν 
τρία χιλιοστά (103%ο) και ανελκυστήρα εκατόν τρία χιλιο¬ 
στά ( 103%ο) και συνορεύει: 

Ανατ.: Με το κλιμακοστάσιο και με το διαμέρισμα (85) 
του ιδίου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας. Δυτ.: Με το 
διαμ/σμα (78) του ιδίου ορόφου, στοίχου (9) της εφαρ- 
πτομένηςπολ/κίας. Βορ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο και Νό¬ 
τια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το Αριθμ. ογδόντα επτά (87) διαμέρισμα αποτελείται α¬ 
πό τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό ογδόντα μ2 
(80,00), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επίτου ό¬ 
λου οικοπέδου τριάντα πέντε δεκάκις χιλιοστά (35%οο) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγ. ενενήντα επτά μ2 και 
εξήντα δύο εκατοστά (97,62) ψήφους τριάντα πέντε (35) 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκα¬ 
τόν τρία χιλιοστά (103%ο), κεντρικής θέρμανσης εκατόν 
τρία χιλιοστά (103%ο) και ανελκυστήρα εκατόντρία χιλιο¬ 
στά (103%ο) και συνορεύει: 

Ανατ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. Δυτ.: Με κοινόκτητο οι¬ 
κόπεδο. 

Βορ.: Μετο κλιμακοστάσιο και με κοινόκτητο οικόπεδο. 
Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΤΡΙΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ 

Ο Γ όροφος περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, δη¬ 
λαδή κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και διάδρομο προσπελά- 
σεως και τα αριθμ. ογδόντα οκτώ (88), ογδόντα εννέα (89) 
και ενενήντα (90) διαμερίσματα που φαίνονται στο αριθμ. 
Α/2 σχέδιο κατόψεως και περιγράφονται ως εξής: 

Το Αριθμ. ογδόντα οκτώ (88) διαμέρισμα αποτελείται 
από τέσσερα (4) κύοια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και 
λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό ε¬ 
νενήντα εννέα τ.μ. και πενήντα εκατοστά (99,50) ποσο¬ 
στό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέ¬ 
δου σαράντα τέσσερα δεκάκις χιλιοστά (44%οο) που α¬ 
ντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι ένα και 
σαράντα ένα εκατ. (121,41) ψήφους σαράντα τέσσερα 
(44) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων 
εκατόν είκοσι οκτώ χιλιοστά (128%°), κεντρικής θέρ¬ 
μανσης εκατόν είκοσι οκτώ χιλιοστά (128%ο) και ανελ¬ 


κυστήρα εκατόν σαράντα χιλιοστά (140%ο) και συνο¬ 
ρεύει: 

Ανατ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο και με το διαμ/σμα 89 
του ιδίου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας. Δυτ.: Με κοινό- 
κτητο οικόπεδο. Βορ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. Νότια: 
Με το κλιμακοσάσιο και με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το Αριθμ. ογδόντα εννέα (89) διαμέρισμα αποτελείται α¬ 
πό τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό ογδόντα μ2 
(80,00), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επίτου ό¬ 
λου οικοπέδου τριάντα πέντε δεκάκις χιλιοστά (35%οο) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγ. ενενήντα επτά μ2 και 
εξήντα δύο εκατοστά (97,62) ψήφους τριάντα πέντε (35) 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκα¬ 
τόν τρία χιλιοστά (103%ο), κεντρικής θέρμανσης εκατόν 
τρία χιλιοστά (103%ο) και ανελκυστήρα εκατόν δώδεκα 
χιλ. (112%ο) και συνορεύει: 

Ανατ.: Με το κλιμακοστάσιο και με το διαμ/σμα 88 του ι¬ 
δίου ορόφου στοίχου και πολ/κίας. Δυτ.: Με το διαμ/σμα 
(81) του ιδίου ορόφου, στοίχου (9) της εφαπτομένης 
πολ/κίας. Βορ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο και Νότια: Με 
κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το Αριθμ. ενενήντα (90) διαμέρισμα αποτελείται από 
τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοη¬ 
θητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό ογδόντα μ2 
(80,00), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επίτου ό¬ 
λου οικοπέδου τριάντα πέντε δεκάκις χιλιοστά (35%οο) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγ. ενενήντα επτά μ2 και 
εξήντα δύο εκατοστά (97,62) ψήφους τριάντα πέντε 
(35%οο) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρή¬ 
στων εκατόν τρία χιλιοστά (1 03%ο) , κεντρικής θέρμανσης 
εκατόν τρία χιλιοστά (103%ο) και ανελκυστήρα εκατόν 
δώδεκα χιλ. (112%°) και συνορεύει: 

Ανατ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. Δυτ.: Με κοινόκτητο 
οικόπεδο. Βορ.: Με το κλιμακοστάσιο και με κοινόκτητο 
οικόπεδο. Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΔΩΜΑ: Το Δώμα αποτελείται από κοινόχρηστους χώ¬ 
ρους, κλιμακοστάσιο, χώρο μηχανοστασίου ανελκυστή¬ 
ρα και φαίνεται στο αριθμ. Α/3 σχέδιο κατόψεως. 

Στα διαμ/τατου στοίχου (10) έχουν κοινή θέρμανση με 
τα διαμ/τα του στοίχου εννέα (9). 

Στα διαμ/τατου στοίχου (10) αντιστοιχούντο 500%°των 
δαπανών κεντρικής θέρμανσης. 

ΣΤΟΙΧΟΣ έντεκα (11) 

Ο Στοίχος έντεκα (11) τύπου 312 Α που φαίνεται στο α- 
ριθμ. 11362/Α/2β/84 πολεοδομικό σχέδιο, αποτελείται α¬ 
πό πυλωτή - Ισόγειο και τους πρώτο (Α), δεύτερο (Β) και 
τρίτο (Γ) πάνω από την πυλωτή - Ισόγειο ορόφους και δώ¬ 
μα, η περιγραφή των οποίων έχει ως εξής: 

Η πυλωτή - Ισόγειο περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώ¬ 
ρους, κεντρική είσοδο πολυκατοικίας κλιμακοστάσιο και 
ασανσέρ και φαίνεται στο αριθμ. Α/1 σχέδιο κατόψεως: 

Ο Α' όροφος περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, δη¬ 
λαδή κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και διάδρομο προσπελά- 
σεως και τα αριθμ. ενενήντα ένα (91), ενενήντα δύο (92) 
και ενενήντα τρία (93) διαμερίσματα που φαίνονται στο α- 
ριθμ. Α/2 σχέδιο κατόψεως και περιγράφονται ως εξής: 

Το Αριθμ. ενενήντα ένα (91) διαμέρισμα αποτελείται α¬ 
πό τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό ενενή¬ 
ντα εννέα τμ και πενήντα εκατοστά (99,50), ποσοστό συ- 
νιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
σαράντα τέσσερα δεκάκις χιλιοστά (44%οο) που αντιστοι- 
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χούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι ένα και σαρά¬ 
ντα ένα εκατ. (121,41) ψήφους σαράντα τέσσερα (44) πο¬ 
σοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν 
είκοσι επτά χιλ. (127%ο), κεντρικής θέρμανσης εκατόν εί¬ 
κοσι επτά (127%°) και ανελκυστήρα εκατόν δέκα επτά χιλ. 
(117%ο) και συνορεύει: Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο 
Δυτ. Με κοινοκτητο οικόπεδο και. με το διαμ/σμα92του ι- 
δίουορόφου, στοίχου καιπαλ/κίαςΒορ. Με κοινόκτητο οι¬ 
κόπεδο Νότια: Με το κλιμακοστάσιο και με κοινόκτητο οι¬ 
κόπεδο. 

Το Αριθμ. ενενήντα δύο (92) διαμέρισμα αποτελείται α¬ 
πό τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό ογδόντα μ2 
(80,00), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του ό¬ 
λου οικοπέδου τριάντα πέντε δεκάκις χιλιοστά (35%οο) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα επτά 
μ2 και εξήντα δύο εκατοστά (97,62) ψήφους τριάντα πέ¬ 
ντε (35) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρή¬ 
στων εκατόν τρία χιλ. (103%ο), κεντρικής θέρμανσης εκα¬ 
τόν τρία χιλιοστά (103%ο) και ανελκυστήρα ενήντα τρία 
χιλ. (93%°) και συνορεύει: Ανατ. Με το κλιμακοστάσιο και 
με το διαμ/σμα 91 του ιδίου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας 
Δυτ. Μετο διαμ/σμα (102) του ιδίου ορόφου, στοίχου (12) 
της εφαπτομένης πολ/κίας Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο 
και Νότια Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το Αριθμ. ενενήντα τρία (93) διαμέρισμα αποτελείται α¬ 
πό τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό ογδόντα μ2 
(80,00), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του ό¬ 
λου οικοπέδου τριάντα πέντε δεκάκις χιλιοστά (35%°°) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα επτά 
μ2 και εξήντα δύο εκατοστά (97,62) ψήφους τριάντα πέ¬ 
ντε (35) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρή¬ 
στων εκατόν τρία χιλ. (103%°), κεντρικής θέρμανσης εκα¬ 
τόν τρία χιλιοστά (103%°) και ανελκυστήρα ενήντα τρία 
χιλ. (93%°) και συνορεύει: Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο 
Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. Μετο κλιμακοστάσιο 
και με κοινόκτητο οκόπεδο Νότια Με κοινόκτητο οικόπε¬ 
δο. 

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΟΡΟΦΟΣ 

Ο Β' όροφος περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, δη¬ 
λαδή κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και διάδρομο προσπελά- 
σεως και τα αριθμ. ενενήντα τέσσερα (94), ενενήντα πέ¬ 
ντε (95) και ενενήντα έξι (96) διαμερίσματα που φαίνονται 
στο αριθμ. Α/2 σχέδιο κατόψεως και περιγράφονται ως ε¬ 
ξής: 

Το Αριθμ. ενενήντα τέσσερα (94) διαμέρισμα αποτελεί- 
ται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και 
λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό ενε¬ 
νήντα εννέα τμ και πενήντα εκατοστά (99,50), ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέδου σα¬ 
ράντα τέσσερα δεκάκις χιλιοστά (44%°°) που αντιστοι¬ 
χούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι ένα και σαρά¬ 
ντα ένα εκατ. (121,41) ψήφους σαράντα τέσσερα (44) πο¬ 
σοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν 
είκοσι επτά χιλ. (127%°), κεντρικής θέρμανσης εκατόν εί¬ 
κοσι επτά (127%°) και ανελκυστήρα εκατόν είκοσι επτά 
χιλ. (127%°) και συνορεύει: Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπε¬ 
δο Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και με το διαμ/σμα 95 του 
ιδίου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας Βορ. Με κοινόκτητο 
οικόπεδο Νότια: Με το κλιμακοστάσιο και με κοινόκτητο 
οικόπεδο. 

Το Αριθμ. ενενήντα πέντε (95) διαμέρισμα αποτελείται 


από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό ογδόντα μ2 
(80,00), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επίτου ό¬ 
λου οικοπέδου τριάντα πέντε δεκάκις χιλιοστά (35%°ο) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα επτά 
μ2 και εξήντα δύο εκατοστά (97,62) ψήφους τριάντα πέ¬ 
ντε (35) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρή¬ 
στων εκατόν τρία χιλ. (103%°), κεντρικής θέρμανσης εκα- 
τόντρία χιλιοστά (103%°) και ανελκυστήρα εκατόν τρία χι¬ 
λιοστά (103%°) και συνορεύει: Ανατ. Μετο κλιμακοστάσιο 
και με το διαμ/σμα 94 του ιδίου ορόφου στοίχου και 
πολ/κίας Δυτ. Με το διαμ/σμα (105) του ιδίου ορόφου, 
στοίχου (12) της εφαπτομένης πολ/κίας Βορ. Με κοινό- 
κτητο οικόπεδο Νότια Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το Αριθμ. ενενήντα έξι (96) διαμέρισμα αποτελείται από 
τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοη¬ 
θητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό ογδόντα μ2 
(80,00), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επίτου ό¬ 
λου οικοπέδου τριάντα πέντε δεκάκις χιλιοστά (3 5%οο) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα επτά 
μ2 και εξήντα δύο εκατοστά (97,62) ψήφους τριάντα πέ¬ 
ντε (35) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρή¬ 
στων εκατόν τρία χιλ. (103%°), κεντρικής θέρμανσης εκα¬ 
τόν τρία χιλιοστά (103%°) και ανελκυστήρα εκατόντρία χι¬ 
λιοστά (103%°) και συνορεύει: Ανατ. Με κοινόκτητο 
οικόπεδο Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. Μετο κλιμα¬ 
κοστάσιο και με κοινόκτητο οικόπεδο Νότια Με κοινόκτη- 
το οικόπεδο. 

ΤΡΙΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ 

Ο Γ' όροφος περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, δη¬ 
λαδή κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και διάδρομο προσπελά- 
σεως και τα αριθμ. ενενήντα επτά (97), ενενήντα οκτώ (98) 
και ενενήντα εννέα (99) διαμερίσματα που φαίνονται στο 
αριθμ. Α/2 σχέδιο κατόψεως και περιγράφονται ως εξής: 

Το Αριθμ. ενενήντα επτά (97) διαμέρισμα αποτελείται α¬ 
πό τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό ενενή¬ 
ντα εννέα τμ και πενήντα εκατοστά (99,50), ποσοστό συ- 
νιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
σαράντα τέσσερα δεκάκις χιλιοστά (44%°°) που αντιστοι¬ 
χούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι ένα και σαρά¬ 
ντα ένα εκατ. (121,41) ψήφους σαράντα τέσσερα (44) πο¬ 
σοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν 
είκοσι οκτώ χιλ. (128%°), κεντρικής θέρμανσης εκατόν εί¬ 
κοσι οκτώ (128%°) και ανελκυστήοα εκατόν σαράντα χιλ. 
(140%°) και συνορεύει: Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο 
Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και με το διαμ/σμα 98 του ι¬ 
δίου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας Βορ. Με κοινόκτητο οι¬ 
κόπεδο Νότια: Μετο κλιμακοστάσιο και με κοινόκτητο οι¬ 
κόπεδο. 

Το Αριθμ. ενενήντα οκτώ (98) διαμέρισμα αποτελείται α¬ 
πό τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό ογδόντα μ2 
(80,00), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επίτου ό¬ 
λου οικοπέδου τριάντα πέντε δεκάκις χιλιοστά (35%°ο) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα επτά 
μ2 και εξήντα δύο εκατοστά (97,62) ψήφους τριάντα πέ¬ 
ντε (35) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρή¬ 
στων εκατόντρία χιλ. (103%°), κεντρικής θέρμανσης εκα¬ 
τόν τρία χιλιοστά (103%°) και ανελκυστήρα εκατόν δώδε¬ 
κα χιλιοστά (112%°) και συνορεύει: Ανατ. Με το 
κλιμακοστάσιο και με το διαμ/σμα 97 του ιδίου ορόφου 
στοίχου και πολ/κίας Δυτ. Με το διαμ/σμα (108) του ιδίου 
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ορόφου, στοίχου (12) της εφαπτομένης πολ/κίας Βορ. Με 
κοινόκτητο οικόπεδο Νότια Με κοινόκτητο οικόπεδο, 

Το Αριθμ. ενενήντα εννέα (99) διαμέρισμα αποτελείται α¬ 
πό τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό ογδόντα μ2 
(80,00), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του ό¬ 
λου οικοπέδου τριάντα πέντε δεκάκις χιλιοστά (35%°°) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα επτά μ2 
και εξήντα δύο εκατοστά (97,62) ψήφους τοιάντα πέντε 
(35) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ε¬ 
κατόν τρία χιλ. (103%ο), κεντρικής θέρμανσης εκατόν τρία 
χιλιοστά ( 103%<=) και ανελκυστήρα εκατόν δώδεκα χιλ. 
(112%ο) και συνορεύει: Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο 
Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. Με το κλιμακοστάσιο 
και με κοινόκτητο οκόπεδο Νότιο Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΔΩΜΑ: Το Δώμα αποτελείται από κοινόχρηστους χώ¬ 
ρους, κλιμακοστάσιο, χιορο μηχανοστασίου ανελκυστή¬ 
ρα και φαίνεται στο αριθμ. Α/3 σχέδιο κατόψεως 

Τα διαμ/τατου στοίχου (11) έχουν κοινή θέρμανση μετά 
διαμ/τατου στοίχου δο'τδεκα (12). Σταδιαμ/τατου στοίχου 
(11) αντιστοιχούν τα 500%ο των δαπανών κεντρικής θέρ¬ 
μανσης. 

ΣΤΟΙΧΟΣ δώδεκα (12) 

Ο Στοίχος δώδεκα (12) τύπου 312 Α που φαίνεται στο α- 
ριθμ. 11362/Α/2β/84 πολεοδομικό σχέδιο, αποτελείται α¬ 
πό πυλωτή - Ισόγειο και τους πρώτο (Α), δεύτερο (Β) και 
τρίτο (Γ) πάνω από την πυλωτή - Ισόγειο ορόφους και δώ¬ 
μα, η περινραφή των οποίων έχει ως εξής: 

Η πυλωτή - Ισόγειο περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώ¬ 
ρους. κεντρική είσοδο πολυκατοικίας κλιμακοστάσιο και 
ασανσέρ και φαίνεται στο αριθμ. Α/1 σχέδιο κατόψεως: 

Ο Α' όροφος περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, δη¬ 
λαδή κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και διάδρομο προσπελά- 
σεως και τα αριθμ. εκατό (100), εκατόν ένα (101) και εκα¬ 
τόν δύο (102) διαμερίσματα που φαίνονται σΐΌ αριθμ. Α/2 
σχέδιο κατόψεως και περιγράφονται ως εξής: 

Το Αριθμ. εκατό (100) διαμέρισμα αποτελείται από τέσ¬ 
σερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοη¬ 
θητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό ενενήντα εννέατμ 
και πενήντα εκατοστά (99,50), ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαίρετου επί του όλου οικοπέδου σαράντα τέσσερα 
δεκάκις χιλιοστά (44%αο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τε¬ 
τραγωνικά εκατόν είκοσι ένα και σαράντα ένα εκατ. 
(121,41) ψήφους σαράντα τέσσερα (44) ποσοστό συμμε¬ 
τοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν είκοσι επτά χιλ. 
(127% 0 ), κεντρικής θέρμανσης εκατόν είκοσι επτά 
(127%ο) και ανελκυστήρα εκατόν δέκα επτά χιλ. (1 17%ο) 
και συνορεύει: Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και με το 
διαμ/σμα 102του ιδίου ορόφου, στοίχου καιπολ/κίαςΔυτ. 
Με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο 
Νότια: Μετο κλιμακοστάσιο και με κοινόκτητο οικόπεδο 

Το Αριθμ. εκατόν ενα (101) διαμέρισμα αποτελείται από 
τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα λουτρό και λοιπούς βοη¬ 
θητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό ογδόντα μ2 
(80,00), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του ό¬ 
λου οικοπέδου τριάντα πέντε δεκάκις χιλιοστά (35%οο) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα επτά 
μ2 και εξήντα δυο εκατοοτά (97,62) ψήφους τριάντα πέ¬ 
ντε (35) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρή¬ 
στων εκατόν τρία χιλ. (103%°), κεντρικής θέρμανσης εκα¬ 
τόν τρία χιλιοστά (103%°) και ανελκυστήρα ενενήντα τρία 
χιλ. (93%°) και συνορεύει: Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο 
Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. Με το κλιμακοστάσιο 


και με κοινόκτητο οκόπεδο Νότια Με κοινόκτητο οικόπε¬ 
δο. 

Το Αριθμ. εκατόν δύο (102) διαμέρισμα αποτελείται α¬ 
πό τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό ογδόντα μ2 
(80,00), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του 
όλου οικοπέδου τριάντα πέντε δεκάκις χιλιοστά 
(35%°ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενε¬ 
νήντα επτά μ2 και εξήντα δύο εκατοστά (97,62) ψήφους 
τριάντα πέντε (35) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων εκατόν τρία χιλ. (103%°), κεντρικής θέρ¬ 
μανσης εκατόν τρία χιλιοστά (103%°) και ανελκυστήρα 
ενενήντα τρία χιλ. (93%°) και συνορεύει: Ανατ.: Με το 
διαμ/σμα (92) του ιδίου ορόφου, στοίχου (11) της εφα¬ 
πτομένης πολ/κίας Δυτ Με το κλιμακοστάσιο και με το 
διαμ/σμα 100 του ιδίου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας 
Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο Νότια Με κοινόκτητο οι¬ 
κόπεδο. 

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΟΡΟΦΟΣ 

Ο Β' όροφος περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, δη¬ 
λαδή κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και διάδρομο προσπελά- 
σεως και τα αριθμ. εκατόν τρία (103), εκατόν τέσσερα 
(104), εκατόν πέντε (105) διαμερίσματα που φαίνονται 
στο αριθμ. Α/2 σχέδιο κατόψεως και περιγράφονται ως ε¬ 
ξής: 

Το Αριθμ. εκατόν τρία (103) διαμέρισμα αποτελείται α¬ 
πό τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό ενενή¬ 
ντα εννέα τμ και πενήντα εκατοστά (99,50), ποσοστό συ- 
νιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
σαράντα τέσσερα δεκάκις χιλιοστά (44%°ο) που αντιστοι¬ 
χούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι ένα και σαρά¬ 
ντα ένα εκατ (121,41) ψήφους σαράντα τέσσερα (44) πο¬ 
σοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν 
είκοσι επτά χιλ. (127%°), κεντρικής θέρμανσης εκατόν εί¬ 
κοσι επτά (127%°) και ανελκυστήρα εκατόν είκοσι επτά 
χιλ. (127%°) και συνορεύει: Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπε¬ 
δο και με το διαμ/σμα 105 του ιδίου ορόφου, στοίχου και 
πολ/κίας Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. Με κοινόκτη- 
το οικόπεδο Νότια: Με το κλιμακοστάσιο και με κοινόκτη- 
το οικόπεδο. 

Το Αριθμ. εκατόν τέσσερα (104) διαμέρισμα αποτελεί- 
ται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό ογδόντα 
μ2 (80,00), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επίτου 
όλου οικοπέδου τριάντα πέντε δεκάκις χιλιοστά (35%°ο) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα επτά 
μ2 και εξήντα δύο εκατοστά (97,62) ψήφους τριάντα πέ¬ 
ντε (35) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρή¬ 
στων εκατόν τρία χιλ. (103%°), κεντρικής θέρμανσης εκα¬ 
τόν τρία χιλιοστά (103%°) και ανελκυστήρα εκατόν τρία 
(103%°) και συνορεύει: Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο 
Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. Με το κλιμακοστάσιο 
και με κοινόκτητο οκόπεδο Νότια Με κοινόκτητο οικόπε¬ 
δο. 

Το Αριθμ. εκατόν πέντε (105) διαμέρισμα αποτελείται α¬ 
πό τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρά και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει καθαοό εμβαδό ογδόντα μ2 
(80,00), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επίτου ό¬ 
λου οικοπέδου τριάντα πέντε δεκάκις χιλιοστά (35%°ο) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα επτά 
μ2 και εξήντα δύο εκατοστά (97,62) ψήφους τριάντα πέ¬ 
ντε (35) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρή- 
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στων εκατόν τρία χιλ. ( 103%ο) , κεντρικής θέρμανσης εκα¬ 
τόν τρία χιλιοστά Π03%ο) και ανελκυστήρα εκατόν τρία 
χιλ. (103%ο) και συνορεύει: Ανατ.: Μετοδιαμ/σμα(95)του 
ίδιου ορόφου, στοίχου (11) της εφαπτομένης πολ/κίας 
Δυτ. Με το κλιμακοστάσιο και με το διαμ/σμα 103 του ίδι¬ 
ου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας Βορ. Με κοινόκτητο οι¬ 
κόπεδο Νότια Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΤΡΙΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ 

Ο Γ' όροφος περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, δη¬ 
λαδή κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και διάδρομο προσπελά- 
σεως και τα αριθμ. εκατόν έξι (106), εκατόν επτά (107), ε¬ 
κατόν οκτώ (108) διαμερίσματα που φαίνονται στο αριθμ. 
Α/2 σχέδιο κατόψεως και περιγράφονται ως εξής: 

Το Αριθμ. εκατόν έξι (106) διαμέρισμα αποτελείται από 
τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους έχει καθαρό ευβαδό ενενήντα εν¬ 
νέα τμ και πενήντα εκατοστά (99,50), ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου σαράντα 
τέσσερα δεκάκις χιλιοστά (44%οο) που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι ένα και σαράντα ένα ε- 
κατ. (121,41) ψήφους σαράντα τέσσερα (44) ποσοστό 
συμμετοχής στις δατ άνες κοινοχρήστων εκατόν είκοσι ο¬ 
κτώ χιλ. (1.28%ο), κεντρικής θέρμανσης εκατόν είκοσι ο¬ 
κτώ (128%ο) και ανελκυστήρα εκατόν σαράντα χιλιοστά 
(140%ο) και συνορεύει: Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και 
με το διαμ/σμα 108 του ιδίου ορόφου, στοίχου και 
πολ/κίας Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. Με κοινόκτη- 
το οικόπεδο Νότια: Με το κλιμακοστάσιο και με κοινόκτη- 
το οικόπεδο. 

Το Αριθμ. εκατόν επτά (107) διαμέρισμα αποτελείται α¬ 
πό τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό ογδόντα μ2 
(80,00), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του ό¬ 
λου οικοπέδου τριάντα πέντε δεκάκις χιλιοστά (35%οο) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα επτά 
μ2 και εξήντα δύο εκατοστά (97,62) ψήφους τριάντα πέ¬ 
ντε (35) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρή¬ 
στων εκατόν τρία χιλ. (103%ο), κεντρικής θέρμανσης εκα¬ 
τόν τρία χιλιοστά ( 103%ο) και ανελκυστήρα εκατόν δώδε¬ 
κα χιλ. (112%ο) και συνορεύει: Ανατ. Με κοινόκτητο 
οικόπεδο Δυτ Με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. Με το κλιμα¬ 
κοστάσιο και με κοινόκτητο οκόπεδο Νότια Με κ '.νόκτη- 
το οικοπεδο. 

Το Αριθμ. εκατόν οκτώ (108) διαμέρισμα αποτελείται α¬ 
πό τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό ογδόντα μ2 
(80,00), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του ό¬ 
λου οικοπέδου τριάντα πέντε δεκάκις χιλιοστά (35%οθ) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα επτά 
μ2 και εξήντα δύο εκατοστά (97,62) ψήφους τριάντα πέ¬ 
ντε (35) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρή¬ 
στων εκατόν τρία χιλ. (103%ο), κεντρικής θέρμανσης εκα¬ 
τόν τρία χιλιοστά (103% ο ) και ανελκυστήρα εκατόν δώδε¬ 
κα χιλ. (112%ο) και συνορεύει: Ανατ.: Με το διαμ/σμα (98) 
του ιδίου ορόφου, στοίχου (11) της εφαπτομένης 
πολ/κίας Δυτ. Με το κλιμακοστάσιο και μετο διαμ/σμα 103 
του ιδίου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας Βορ. Με κοινό- 
κτητο οικόπεδο Νότια Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΔΩΜΑ: Το Δώμα αποτελείται από κοινόχρηστους χώ¬ 
ρους, κλιμακοστάσιο, χοίρο μηχανοστασίου ανελκυστή¬ 
ρα και φαίνεται στο αριθμ. Α/3 σχέδιο κατόψεως. 

Τα διαμ/τατου στοίχου (12) έχουν κοινή θέρμανση μετά 
διαμ/τατου στοίχου ένδεκα (ΤΙ). Στα διαμ/τατου στοίχου 


(12) αντιστοιχούντο 500%ο των δαπανών κεντρικής θέρ¬ 
μανσης. 

ΣΤΟΙΧΟΣ δέκα τρία (13) 

Ο Στοίχος (13) τύπου 312 Α που φαίνεται στο αριθμ. 
11362/Α/2β/84 πολεοδομικό σχέδιο, αποτελείται από πυ¬ 
λωτή - Ισόγειο και τους πρώτο (Α), δεύτερο (Β) και τρίτο 
(Γ) πάνω απο την πυλωτή - Ισόγειο ορόφους και δώμα, η 
περιγραφή των οποίων έχει ως εξής: 

Η πυλωτή - Ισόγειο περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώ¬ 
ρους, κεντρική είσοδο πολυκατοικίας κλιμακοστάσιο και 
ασανσέρ και φαίνεται στο αριθμ. Α/1 σχέδιο κατόψεως: 

Ο Α όροφος περιλαμβάνει κοινοχρήστους χώρους, δη¬ 
λαδή κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και διάδρομο προσπελά- 
σεως και τα αριθμ. εκατό εννέα (109), εκατόν δέκα (110) 
και εκατόν ένδεκα (111) διαμιερίσματα που φαίνονται στο 
αριθμ. Α/2 σχέδιο κατόψεως και περιγράφονται ως εξής: 

1 ο Αριθμ. εκατό εννέα (109) διαμέρισμα αποτελείται α¬ 
πό τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό ογδόντα μ2 
(80,00), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του ό¬ 
λου οικοπέδου τριάντα πέντε δεκάκις χιλιοστά (35%οο) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα επτά μ2 
και εξήντα δύο εκατοστά (97,62) ψήφους τριάντα πέντε 
(35) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ε- 
κανόντρίαχιλ. (103%ο), κεντρικής θέρμιανσης εκατόν τρία 
χιλιοστά (103%ο) και ανελκυστήρα ενενήντα τρία χιλ. 
(93%ο) και συνορεύει: Ανατ.: Μετο κλιμακοστάσιο και με 
κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. 
Με κοινόκτητο οικόπεδο Νότια Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το Αριθμ. εκατόν δέκα (110) διαμέρισμα αποτελείται α¬ 
πό τέσσερα (4) κυρία δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό ενενή¬ 
ντα εννέα τμ και πενήντα εκατοστά (99,50), ποσοστό συ- 
νιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
σαράντα τέσσερα δεκάκις χιλιοστά (44%οο) που αντιστοι¬ 
χούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι ένα και σαρά¬ 
ντα έναεκατ. (121,41) ψήφους σαράντα τέσσερα (44) πο¬ 
σοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκστόν 
είκοσι επτά χιλ. (127%ο), κεντρικής θέρμανσης εκατόν εί¬ 
κοσι επτά (127%ο) και ανελκυστήρα εκατόν δέκα επτά χι¬ 
λιοστά (117%ο) και συνορεύει: Ανατ.: Με το διαμ/σμα 
(119) του ιδίου ορόφου, στοίχου (14) της εφαπτομένης 
πολ/κίας Δυτ. Με το κλιμακοστάσιο και με κοινόκτητο οι¬ 
κόπεδο Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο το διαμ/σμα 111 
του ιδίου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας Νότια Με κοινό- 
κτητο οικόπεδο. 

Το Αριθμ εκατό ένδεκα (111) διαμέρισμα αποτελείται α¬ 
πο τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό ογδόντα μ2 
(80,00), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του ό¬ 
λου οικοπέδου τριάντα πέντε δεκάκις χιλιοστά (35% Ο0 ) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα επτά 
μ2 και εξήντα δύο εκατοστά (97,62) ψήφους τριάντα πέ¬ 
ντε (35) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρή¬ 
στων εκατόντρία χιλ. (103% ο ), κεντρικής θέρμανσης εκα¬ 
τόντρία χιλιοοτά (103%ο) και ανελκυστήρα ενενήντα τρία 
χιλ. (93%ο) και συνορεύει: Ανατ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο 
Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. Με κοινόκτητο οικόπε¬ 
δο Νότια Με το κλιμακοστάσιο και με το διαμ/σμα 110 του 
ιδίου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας 
ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΟΡΟΦΟΣ 

Ο Β' όροφος περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, δη¬ 
λαδή κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και διάδρομο προσπελα- 
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σεως και τα αριθμ. εκατόν δώδεκα (112), εκα\ 5ν δέκα τρία 
(113), εκατόν δέκατέσσαρα (114) διαμερίσματα που φαί¬ 
νονται στο αριθμ. Α/2 σχέδιο κατόψεως και περιγράφο- 
νται ως εξής: 

Το Αριθμ. εκατό δώδεκα (112) διαμέρισμα αποτελείται 
από τρία (3) κύρια δωυάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους εχει καθαρό εμβαδό ογδόντα μ2 
(80,00), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του ό¬ 
λου οικοπέδου τριάντα πέντε δεκάκις χιλιοστά (35%οθ) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα επτά 
μ2 και εξήντα δύο εκατοστά (97,62) ψήφους τριάντα πέ¬ 
ντε (35) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρή¬ 
στων εκατόν τρία χιλ. (103%ο), κεντρικής θέρμανσης εκα¬ 
τόν τρία χιλιοστά (103%ο) και ανελκυστήρα εκατόν τρία 
χιλ. (103%ο) και συνορεύει: Ανατ.: Με το κλιμακοστάσιο 
και με κοινόκτητο οικοπεδο Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο 
Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο Νότια Με κοινόκτητο οικό¬ 
πεδο. 

Το Αριθμ. εκατόν δέκα τρία (113) διαμέρισμα αποτελεί- 
ται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και 
λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό ενε¬ 
νήντα εννέα τμ και πενήντα εκατοστά (99,50), ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέδου σα¬ 
ράντα τέσσερα δεκάκις χιλιοστά (44%οο) που αντιστοι¬ 
χούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι ένα και σαρά¬ 
ντα ένα εκατ. (121 ,41) ψήφους σαράντα τέσσερα (44) πο¬ 
σοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν 
είκοσι επτά χιλ. (127%ο), κεντρικής θέρμανσης εκατόν εί¬ 
κοσι επτά (127%ο) και ανελκυστήρα εκατόν είκοσι επτά χι¬ 
λιοστά (127%ο) και συνορεύει: Ανατ.: Με το διαμ/σμα 
(122) του ιδίου ορόφου, στοίχου (14) της εφαπτομένης 
πολ/κίας Δυτ. Με το κλιμακοστάσιο και με κοινόκτητο οι¬ 
κόπεδο Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο το διαμ/σμα 114 
του ίδιου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας Νότια Με κοινό- 
κτητο οικόπεδο. 

Το Αριθμ. εκατό δέκα τέσσερα (114) διαμέρισμα αποτε- 
λείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό καιλοι- 
πούς βοηθητικούς χώοους, έχει καθαρό εμβαδό ογδόντα 
μ2 (80,00), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του 
όλου οικοπέδου τριάντα πέντε δεκάκις χιλιοστά (35%οο) 
που αντιστοιχούν σε υέτρα τετραγωνικά ενενήντα επτά 
μ2 και εξήντα δύο εκατοστά (97,62) ψήφους τριάντα πέ¬ 
ντε (35) ποσοστό συμμετοχής οτις δαπάνες κοινοχρή¬ 
στων εκατόν τρία χιλ. :ΐ03%ο), κεντρικής θέρμανσης εκα¬ 
τόν τρία χιλιοστά (103%ο) και ανελκυστήρα εκατόν τρία 
χιλ. (103%ο) και συνορεύει: Ανατ.: Με κοινόκτητο οικόπε¬ 
δο Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. Με κοινόκτητο οι¬ 
κόπεδο Νότια Με το κλιμακοστάσιο και με το διαμ/σμα 
113 του ιδίου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας. 

ΤΡΙΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ 

Ο Γ όροφος περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, δη¬ 
λαδή κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και διάδρομο προσπελά- 
σεως και τα αριθμ. εκατόν δέκα πέντε (115), εκατόν δέκα 
έξι (116), εκατόν δέκα επτά (117) διαμερίσματα που φαί¬ 
νονται στο αριθμ. Α/2 σχέδιο κατόψεως και περιγράφο- 
νται ως εξής: 

Το Αριθμ. εκατόν δέκα πέντε (115) διαμέρισμα αποτε- 
λείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και Λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό ογδόντα 
μ2 (80,00), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επίτου 
όλου οικοπέδου τριάντα πέντε δεκάκις χιλιοστά (35%οο) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα επτά 
μ2 και εξήντα δύο εκατοστά (97,62) ψήφους τριαντα πέ¬ 


ντε (35) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρή¬ 
στων εκατόν τρία χιλ. (103%ο), κεντρικής θέρμανσης εκα¬ 
τόν τρία χιλιοστά (103%ο) και ανελκυστήρα εκατόν δώδε¬ 
κα χιλ. (112%ο) και συνορεύει: Ανατ.: Με το κλιμακοστά¬ 
σιο και με κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. Με κοινόκτητο 
οικόπεδο Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο Νότια Με κοινό- 
κτητο οικόπεδο. 

Το Αριθμ. εκατόν δέκα έξι (116) διαμέρισμα αποτελείται 
από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό ενενή¬ 
ντα εννέα τμ και πενήντα εκατοστά (99,50), ποσοστό συ- 
νιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου σα¬ 
ράντα τέσσερα δεκάκις χιλιοστά (44%οο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι ένα και 
σαράντα ένα εκατ. (121,41) ψήφους σαράντα τέσσερα 
(44) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ε¬ 
κατόν είκοσι οκτώ χιλ. (1 28%ο) , κεντρικής θέρμανσης ε¬ 
κατόν είκοσι οκτώ ( 128%ο) και ανελκυστήρα εκατόν σα¬ 
ράντα χιλιοστά (140%ο) και συνορεύει: Ανατ.: Με το 
διαμ/σμα (125) του ιδίου ορόφου, στοίχου (14) της εφα¬ 
πτομένης πολ/κίας Δυτ. Με το κλιμακοστάσιο και με κοι- 
νόκτητο οικόπεδο Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο το 
διαμ/σμα 117του ιδίου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας. Νό¬ 
τια Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το Αριθμ. εκατό δέκα επτά (117) διαμέρισμα αποτελεί- 
ται απο τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό ογδόντα 
μ2 (80,00), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επίτου 
όλου οικοπέδου τριάντα πέντε δεκάκις χιλιοστά (35%οο) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα επτά 
μ2 και εξήντα δύο εκατοστά (97,62) ψήφους τριάντα πέ¬ 
ντε (35) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρή¬ 
στων εκατόν τρία χιλ. (103%ο), κεντρικής θέρμανσης εκα¬ 
τόν τρία χιλιοστά (103%ο) και ανελκυστήρα εκατόν δώδε¬ 
κα χιλ. (11 2%ο) και συνορεύει: Ανατ.: Με κοινόκτητο 
οικόπεδο Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. Με κοινό- 
κτητο οικόπεδο Νότια Με το κλιμακοστάσιο και με το 
διαμ/σμα 116του ιδίου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας. 

ΔΩΜΑ: Το Δώμα αποτελείται από κοινόχρηστους χώ¬ 
ρους, κλιμακοστάσιο, χώρο μηχανοστασίου ανελκυστή¬ 
ρα και φαίνεται στο αριθμ. Α/3 σχέδιο κατόψεως 

Ταδιαμ/τατου στοίχου (13) έχουν κοινή θέρμανση μετά 
διαμ/τατου στοίχου (14). Στα διαμ/τατου στοίχου (13) α¬ 
ντιστοιχούν τα 500%ο των δαπανών κεντρικής θέρμαν¬ 
σης. 

ΣΤΟΙΧΟΣ δέκα τέσσερα (14) 

Ο Στοίχος (14) τύπου 312 Α που φαίνεται στο αριθμ. 
11362/Α/2β/84 πολεοδομικό σχέδιο, αποτελείται από πυ¬ 
λωτή - Ισόγειο και τους πρώτο (Α), δεύτερο (Β) και τρίτο 
(Γ) πάνω από την πυλωτή - Ισόγειο ορόφους και δώμα, η 
περιγραφή των οποίων έχει ως εξής: 

Η πυλωτή - Ισόγειο περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώ¬ 
ρους, κεντρική είσοδο πολυκατοικίας κλιμακοστάσιο και 
ασανσέρ και φαίνεται στο αριθμ. Α/1 σχέδιο κατόψεως: 

Ο Α' όροφος περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, δη¬ 
λαδή κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και διάδρομο προσπελά- 
σεως και τα αριθμ. εκατό δέκα οκτώ (118). εκατόν δέκα εν¬ 
νέα (119) και εκατόν είκοσι (120) διαμερίσματα που φαίνο¬ 
νται στο αριθμ. Α/2 σχέδιο κατόψεως και περιγράφονται 
ως εξής: 

Το Αριθμ. εκατό δέκα οκτώ (118) διαμέρισμα αποτελεί- 
ται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό ογδόντα 
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μ2 (80,00) , ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του 
όλου οικοπέδου τριάντα πέντε δεκάκις χιλιοστά (35%οθ) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα επτά 
μ2 και εξήντα δύο εκατοστά (97,62) ψήφους τριάντα πέ¬ 
ντε (35) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρή¬ 
στων εκατόν τρία χιλ, ( 103%ο) , κεντρικής θέρμανσης εκα¬ 
τόν τρία χιλιοστά (103%ο) και ανελκυστήρα ενενήντα τρία 
χιλ. (93%ο) και συνορεύει: Ανατ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο 
Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. Με κοινόκτητο οικό¬ 
πεδο Νότια Με το κλιμακοστάσιο και με κοινόκτητο οικό¬ 
πεδο. 

Το Αριθμ. εκατό δέκα εννέα (119) διαμέρισμα αποτελεί- 
ται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό ογδόντα 
μ2 (80,00), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του 
όλου οικοπέδου τριάντα πέντε δεκάκις χιλιοστά (35%. 4 
που αντισιαιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα επτά 
μ2 και εξήντα δύο εκατοστά (97,62) ψήφους τριάντα πέ¬ 
ντε (35) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρή¬ 
στων εκατόν τρία χιλ. (1 03%ο), κεντρικής θέρμανσης εκα¬ 
τόν τρία χιλιοστά (103%ο) και ανελκυστήρα ενενήντα τρία 
χιλ. (93%ο) και συνορεύει: Ανατ.: Με το κλιμακοστάσιο και 
με το διαμ/σμα 120 του ιδίου ορόφου, στοίχου και 
πολ/κίας Δυτ. Με το διαμ/σμα (110) του ιδίου ορόφου, 
στοίχου (13) της εφαπτομένης πολ/κίας Βορ. Με κοινό- 
κτητο οικόπεδο Νότια Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το Αριθμ. εκατόν είκοσι (120) διαμέρισμα αποτελείται α¬ 
πό τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό ενενή¬ 
ντα εννέα τμ και πενήντα εκατοστά (99,50), ποσοστό συ- 
νιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
σαράντα τέσσερα δεκάκις χιλιοστά (44%οο) που αντιστοι¬ 
χούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι ένα και σαρά¬ 
ντα ένα εκατ. (121,41) ψήφους σαράντα τέσσερα (44) πο¬ 
σοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν 
είκοσι επτά χιλ. (127% 0 ), κεντρικής θέρμανσης εκατόν εί¬ 
κοσι επτά (127%ο) και ανελκυστήρα εκατόν δέκα επτά χι¬ 
λιοστά (11 7%ο) και συνορεύει: Ανατ.: Με κοινόκτητο οικό¬ 
πεδο Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και με διαμ/σμα 119 
του ιδίου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας Βορ. Με το κλιμα¬ 
κοστάσιο και με κοινόκτητο οικόπεδο Νότια Με κοινόκτη- 
το οικόπεδο. 

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΟΡΟΦΟΣ 

Ο Β' όροφος περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, δη¬ 
λαδή κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και διάδρομο προσπελά- 
σεως και τα αριθμ. εκατόν είκοσι ένα (121), εκατόν είκοσι 
δύο (122) και εκατόν είκοσι τρία (123) διαμερίσματα που 
φαίνονται στο αριθμ. Α/2 σχέδιο κατόψεως και περιγρά- 
φονται ως εξής: 

Το Αριθμ. εκατόν είκοσι ένα (121) διαμέρισμα αποτελεί- 
ται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, εχει καθαρό εμβαδό ογδόντα 
μ2 (80.00) , ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του 
όλου οικοπέδου τριάντα πέντε δεκάκις χιλιοστά (35%ο) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγ. ενενήντα επτά μ2 και 
εξήντα δύο εκατοστά (97,62) ψήφους τριάντα πέντε (35) 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκα¬ 
τόν τρία χιλιοστά (103%ο) κεντρικής θέρμανσης εκατόν 
τρία χιλιοστά (103%ο) και ανελκυστήρας εκατόν τρία χι¬ 
λιοστά (103%οο) συνορεύει: Ανατ.: Με κοινόκτητο οικόπε¬ 
δο Δυτ.: Μίε κοινόκτητο οικόπεδο Βορ.: Με κοινόκτητο οι¬ 
κόπεδο Νότια: Με το κλιμακοστάσιο και με κοινόκτητο οι¬ 
κόπεδο. 


Το Αριθμ. εκατόν είκοσι δύο (122) διαμέρισμα αποτελεί- 
ται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό ογδόντα 
μ2 (80.00) , ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επίτου 
όλου οικοπέδου τριάντα πέντε δεκάκις χιλιοστά (35%ο) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγ. ενενήντα επτά μ2 και 
εξήντα δύο εκατοστά (97,62) ψήφους τριάντα πέντε (35) 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκα¬ 
τόν τρία χιλιοστά (103%ο) κεντρικής θέρμανσης εκατόν 
τρία χιλιοστά (103%ο) και ανελκυστήρα εκατόν τρία χιλ. 
(103%ο) και συνορεύει: Ανατ.: Με το κλιμακοστάσιο και με 
το διαμ/σμα 123 του ιδίου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας 
Δυτ : Μετο διαμ/σμα (113) του ιδίου ορόφου, στοίχου (13) 
της εφαπτομένης πολ/κίας Βορ.: Με κοινόκτητο οικόπε¬ 
δο. Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το Αριθμ. εκατόν είκοσι τρία (123) διαμέρισμα αποτε- 
λείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό ε¬ 
νενήντα εννέα τ.μ. και πενήντα εκατοστά (99,50), ποσο¬ 
στό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέδου 
σαράντα τέσσερα δεκάκις χιλιοστά (44%οο) που αντιστοι¬ 
χούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι ένα και σαρά¬ 
ντα ένα εκατ. (121,41) ψήφους σαράντα τέσσερα (44) πο¬ 
σοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν 
είκοσι επτά χιλ. (127%ο), κεντρικής θέρμανσης εκατόν εί¬ 
κοσι επτά (127%ο) και ανελκυστήρα εκατόν είκοσι επτά 
χιλ. (127%ο) και συνορεύει: 

Ανατ,: Με κοινόκτητο οικόπεδο. Δυτ.: Με κοινόκτητο οι¬ 
κόπεδο και μετο διαμ/σμα 122 του ιδίου ορόφου, στοίχου 
και πολυκατοικίας. Βορ.: Μετο κλιμακοστάσιο και με κοι- 
νόκτητο οικόπεδο. Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΤΡΙΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ 

Ο Γ'όροφος περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, δη¬ 
λαδή κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και διάδρομο προσπελά- 
σεως και τα αριθμ. εκατόν είκοσι τέσσερα (124), εκατόν 
είκοσι πέντε (125) και εκατόν είκοσι έξι (126) διαμερίσμα¬ 
τα που φαίνονται στο αριθμ. Α/2 σχέδιο κατόψεως και πε- 
ριγράφονται ως εξής: 

Το Αριθμ. εκατόν είκοσι τέσσερα (124) διαμέρισμα απο- 
τελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρο και 
λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό ο¬ 
γδόντα μ2 (80,00), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέ¬ 
του επί του όλου οικοπέδου τριάντα πέντε δεκάκις χιλιο¬ 
στά (35%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγ. ενενήντα 
επτά μ2 και εξήντα δύο εκατοστά (97,62) ψήφους τριάντα 
πέντε (35) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρή¬ 
στων εκατόν τρία χιλιοστά (103%=>) κεντρικής θέρμανσης 
εκατόν τρία χιλιοστά (103% ο ) και ανελκυστήρα εκατόν) 
δώδεκα χιλ. (112%ο) και συνορεύει: Ανατ.: Με κοινόκτητο 
οικόπεδο. Δυτ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ.: Με κοινο- 
κτητο οικόπεδο. Νότια: Με το κλιμακοστάσιο και με κοι- 
νόκτητο οικόπεδο. 

Το Αριθμ. εκατόν είκοσι πέντε (125) διαμέρισμα αποτε- 
λείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώ ρους, έχει καθαρό εμβαδό ογδόντα 
μ2 (80,00) , ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επίτου 
όλου οικοπέδου τριάντα πέντε δεκάκις χιλιοστά (35%οο) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τεταγ. ενενήντα επτά μ2 και ε¬ 
ξήντα δύο εκατοστά (97,62) ψήφους τριάντα πέντε (35) 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκα¬ 
τόν τρία χιλιοστά (1 03%ο) κεντρικής θέρμανσης εκατόν 
τρία χιλιοστά (103%ο) και ανελκυστήρα εκατόν δώδεκα 
χιλ. (112%ο) και συνορεύει: Ανατ.: Μετο κλιμακοστάσιο 
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και με το διαμέρισμα 126 του ιδίου ορόφου, στοίχου και 
πολυκατοικίας 

Δυτ.: Με το διαμ/σμα (116) του ιδίου ορόφου, στοίχου 
(13) της εφαπτομένης πολ/κίας. Βορ.: Με κοινόκτητο οι¬ 
κόπεδο. Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το Αριθμ. εκατόν είκοσι έξι (126) διαμέρισμα αποτελεί- 
ται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και 
λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό ενε¬ 
νήντα εννέα τ.μ. και πενήντα εκατοστά (99,50), ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέδου σα¬ 
ράντα τέσσερα δεκάκις χιλιοστά (44%οο) που αντιστοι¬ 
χούν σε μέτρα τετραγωγικά εκατόν είκοσι ένα και σαρά¬ 
ντα ένα εκατ. (121,41) ψήφους σαράντ α τέσσερα (44) πο¬ 
σοστό συμμέτοχης σπς δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν 
είκοσι οκτώ χιλ. (128%ο), κεντρικής θέρμανσης εκατόν εί¬ 
κοσι οκτώ (128%ο) και ανελκυστήρα εκατόν σαράντα χι¬ 
λιοστά (140%ο) και συνορεύει: 

Ανατ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. Δυτ.: Με κοινόκτητο οι¬ 
κόπεδο και με το διαμ/σμα 125 του ιδίου ορόφου, στοίχου 
και πολυκατοικίας. Βορ.: Με το κλιμακοστάσιο και με κοι- 
νόκτητο οικόπεδο. Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 
Δώμα: Το Δώμα αποτελείται από κοινοχρήστους χώ¬ 
ρους, κλιμακοστάσιο, χώρο μηχανοστασίου ανελκυστή¬ 
ρα και φαίνεται στο αριθμ. Α/3 σχέδιο κατόψεως. 

Τα διαμ/τατου στοίχου (14) έχουν κοινή θέρμανση με τα 
διαμ/τατου στοίχου (13) 

Στα διαμ/τατου στοίχου (14) αντιστοιχούντο 500%οτων 
δαπανών κεντρικής θέρμανσης. 

ΣΤΟΙΧΟΣ δέκα πέντε (15) 

Ο Στοίχος (15) τύπου 312Α που φαίνεται στο αριθμ. 

11362/Α/2β/84 πολεοδομικό σχέδιο, αποτελείται από πυ¬ 
λωτή - Ισόγειο και τους πρώτο (Α), δεύτερο (Β) και τρίτο 
(Γ) πάνω από την πυλωτή - Ισόγειο ορόφους και δώμα, η 
περιγραφή των οποίων έχει ως εξής: 

Η πυλωτή - Ισόγειο περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώ¬ 
ρους, κεντρική είσοδο πολυκατοικίας κλιμακοστάσιο και 
ασανσέρ και φαίνεται στο αριθμ. Α/1 σχέδιο κατόψεως: 

Ο Α "όροφος περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, δη¬ 
λαδή κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και διάδρομο προσπελά- 
σεως και τα αριθμ. εκατόν είκοσι επτά (127), εκατόν είκο¬ 
σι οκτώ (128) και εκατόν είκοσι εννέα (129) διαμερίσματα 
που φαίνονται στο αριθμ. Α/2 σχέδιο κατόψεως και περι- 
γράφο/ται ως εξής: 

Το Αριθμ. εκατόν είκοσι επτά (127) διαμέρισμα αποτε- 
λείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό ε¬ 
νενήντα εννέα τ.μ. και πενήντα εκατοστά (99,50) ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου σα¬ 
ράντα τέσσερα δεκάκις χιλιοστά (44%οο) που αντιστοι¬ 
χούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι ένα και σαρά¬ 
ντα ένα εκατοστά (121,41) ψήφους σαράντα τέσσερα (44) 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκα- 
τόνείκοσι επτά χιλ (127%ο), κεντρικής θέρμανσης εκατόν 
είκοσι επτά (127%ο) και ανελκυστήρα εκατόν δέκα επτά 
χιλιοστά (117%ο) και συνορεύει: Ανατ ολικά: Με κοινόκτη- 
το οικόπεδο και το διαμέρισμα 129 του ίδιου ορόφου, 
στοίχου και πολ/κίας. Δυτ : Με κοινόκτητο οικόπεδο. 
Βορ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο και Νότια: Με κοινόκτητο 
οικόπεδο και το κλιμακοστάσιο. 

Το Αριθμ. εκατόν είκοσι οκτώ (128) διαμέρισμα αποτε- 
λείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό ογδόντα 
μ2 (80,00), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επίτου 


όλου οικοπέδου τριάντα πέντε δεκάκις χιλιοστά (35 % ( , 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγ. ενενήντα επτά μ2 και 
εξήντα δύο εκατοστά (97,62) ψήφους τριάντα πέντε (35) 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκα¬ 
τόν τρία χιλιοστά (103% ο ) κεντρικής θέρμανσης εκατόν 
τρία χιλιοστά (103%ο) και ανελκυστήρα ενενήντα τρία χιλ. 
(93%ο) και συνορεύει: Ανατ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 
Δυτ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το Αριθμ. εκατόν είκοσι εννέα (129) διαμέρισμα αποτε- 
λείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό ογδόντα 
μ2 (80,00), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επίτου 
όλου οικοπέδου τριάντα πέντε δεκάκις χιλιοστά (35%ο 0 ) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγ. ενενήντα επτά μ2 και 
εξήντα δύο εκατοστά (97,62) ψήφους τριάντα πέντε (35) 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκα¬ 
τόν τρία χιλιοστά (103%ο) κεντρικής θέρμανσης εκατόν 
τρία χιλιοστά (103%ο) και ανελκυστήρα ενενήντα τρία χι¬ 
λιοστά (93%ο) και συνορεύει: Ανατ.: Με το διαμ/σμα (136) 
του ιδίου ορόφου, στοίχου (16) της εφαπτομένης 
πολ/κίας. Δυτ.: Με το κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα 
127 του ιδίου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας. Βορ.: Μεκοι- 
νόκτητο οικόπεδο και Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 
ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΟΡΟΦΟΣ 

Ο Β'όροφος περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, δη¬ 
λαδή κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και διάδρομο προσπελά¬ 
σεις και τα αριθμ. εκατόν τριάντα (130), εκατόν τριάντα 
ένα (131) και εκατόν τριάντα δύο (132) διαμερίσματα που 
φαίνονται στο αριθμ. Α/2 σχέδιο κατόψεως και περιγρά- 
φονται ως εξής: 

Το Αριθμ. εκατόντριάντα (130) διαμέρισμα αποτελείται 
από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό ενενή¬ 
ντα εννέα τ.μ. και πενήντα εκατοστά (99,50) ποσοστό συ- 
νιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου σα¬ 
ράντα τέσσερα δεκάκις χιλιοστά (44%οο) τετραγωνικά 
εκατόν είκοσι ένα και σαράντα ένα εκατοστά (121,41) ψή¬ 
φους σαράντα τέσσερα (44) ποσοστό συμμετοχής στις 
δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν είκοσι επτά χιλ. (127%ο), 
κεντρικής θέρμανσης εκατόν είκοσι επτά (127%ο) και α¬ 
νελκυστήρα εκατόν είκοσι επτά χιλ. (127%ο) και συνορεύ¬ 
ει: Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο και το διαμέρισμα 
132του ιδίου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας. Δυτ.: Μεκοι- 
νόκτητο οικόπεδο Βορ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. Νότια: 
Με κοινόκτητο οικόπεδο και κλιμακοστάσιο 
Το Αριθμ. εκατόντριάντα ένα (131) διαμέρισμα αποτε- 
λείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, εχει καθαρό εμβαδό ογδόντα 
μ2 (80.00), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του 
όλου οικοπέδου τριάντα πέντε δεκάκις χιλιοστά (35%οο) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγ. ενενήντα επτά μ2 και 
εξήντα δύο εκατοστά (97,62) ψήφους τριάντα πέντε (35) 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκα¬ 
τόν τρία χιλιοστά (103%ο) κεντρικής θέρμανσης εκατόν 
τρία χιλιοστά (103%ο) και ανελκυστήρα εκατόν τρία χιλ. 
(103%ο) και συνορεύει: Ανατ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 
Δυτ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. Βορ.: Με κλιμακοστάσιο 
και με κοινόκτητο οικόπεδο. Νοτ.: Με κοινόκτητο οικόπε¬ 
δο. 

Το αριθμ. εκατόντριάντα δύο (132) διαμέρισμα αποτε- 
λείται απότρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό ογδόντα 
μ2 (80,00), ποσοστό συνιδιοκτησίαςεξαδιαιρέτου επίτου 
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όλου οικοπέδου τριάντα πέντε δεκάκις χιλιοστά (35%οο) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγ. ενενήντα επτά μ2 και 
εξήντα δύο εκατοστά (97,62) ψήφους τριάντα πέντε (35) 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπανες κοινοχρήστων εκα¬ 
τόν τρία χιλιοστά (103%ο) κεντρικής θέρμανσης εκατόν 
τρία χιλιοστά (103%ο) και ανελκυστήρα εκατόν τρία χιλ. 
(103%ο) και συνορεύει: Ανατ.: Με το διαμέρισμα 139 του 
ιδίου ορόφου, στοίχου 16 της εφαπτομένης πολ/κίας. 
Δυτ.: Με το κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα 130 του ιδί¬ 
ου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας. Βορ.: Με κοινόκτητο οι¬ 
κόπεδο και Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΤΡΙΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ 

Ο Γ"όροφος περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, δη¬ 
λαδή κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και διάδρομο προσπελά- 
σεωςκαιτααριθμ. εκατόν τριάντα τρία (133), εκατόν τριά¬ 
ντα τέσσερα (134) και εκατόν τριάντα πέντε (135) διαμε¬ 
ρίσματα που φαίνονται στο αριθμ. Α/2 σχέδιο κατόψεως 
και περιγράφονται ως εξής: 

Το Αριθμ. εκατόν τριάντα τρία (133) διαμέρισμα αποτε- 
λείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό ε¬ 
νενήντα εννέατ.μ. και πενήντα εκατοστά (99,50) ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου σα¬ 
ράντα τέσσερα δεκάκις χιλιοστά (44%ο) που αντιστοιχούν 
σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι ένα και σαράντα ένα 
εκατοστά (121,41) ψήφους σαράντα τέσσερα (44) ποσο¬ 
στό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν εί¬ 
κοσι οκτώ χιλ. (128%ο), κεντρικής θέρμανσης εκατόν εί¬ 
κοσι οκτώ (128%ο) και ανελκυστήρα εκατόν σαράντα χιλ. 
(140%ο) και συνορεύει: Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικό¬ 
πεδο καιτο διαμέρισμα 135του ιδίου ορόφου, στοίχου και 
πολ/κίας. Δυτ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. Βορ.: Με κοινό- 
κτητο οικόπεδο. Νοτ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο και με το 
κλιμακοστάσιο. 

Το Αριθμ. εκατόν τριάντα τέσσερα (134) διαμέρισμα α- 
ποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό ο¬ 
γδόντα μ2 (80.00), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέ¬ 
του επί του όλου οικοπέδου τριάντα πέντε δεκάκις χιλιο¬ 
στά (35%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγ. ενενήντα 
επτά μ2 και εξήντα δύο εκατοστά (97,62) ψήφουςτριάντα 
πέντε (35) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρή¬ 
στων εκατόν τρία χιλιοστά (103%ο) κεντρικής θέρμανσης 
εκατόν τρία χιλιοστά (103%ο) και ανελκυστήρα εκατόν 
δώδεκα χιλ. (112%ο) και συνορεύει: Ανατ.: Με κοινόκτητο 
οικόπεδο. Δυτ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. Βορ.: Μετο κλι¬ 
μακοστάσιο και με κοινόκτητο οικόπεδο. Νότια: Με κοινό- 
κτητο οικόπεδο. 

Το Αριθμ. εκατόν τριάντα πέντε (135) διαμέρισμα απο- 
τελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και 
λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό ο¬ 
γδόντα μ2 (80.00), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέ¬ 
του επί του όλου οικοπέδου τριάντα πέντε δεκάκις χιλιο¬ 
στά (35% ο0 ) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγ. ενενήντα 
επτά μ2 και εΕ;ήντα δύο εκατοστά (97,62) ψήφουςτριάντα 
πέντε (35) ποσοστό συμμέτοχης στις δαπάνες κοινοχρή¬ 
στων εκατόν τρία χιλιοστά (103%ο) κεντρικής θέρμανσης 
εκατόν τρία χιλιοστά (103%ο) και ανελκυστήρα εκατόν 
δώδεκα χιλ. (112%ο) και συνορεύει: Ανατ.: Μετοδιαμ/σμα 
(142) του ιδίου ορόφου, στοίχου (16) της εφαπτομένης 
πολ/κίας. Δυτ.: Με κλιμακοστάσιο και το διαμ/σμα (133) 
του ιδίου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας. Βορ.: Με κοινό- 
κτητο οικόπεδο. Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 


Δώμα: Το Δώμα αποτελείται από κοινόχρηστους χώ¬ 
ρους, κλιμακοστάσιο, χώρο μηχανοστασίου ανελκυστή¬ 
ρα και φαίνεται στο αριθμ. Α/3 σχέδιο κατόψεως. 

Τα διαμ/τα του στοίχου (15) έχουν κοινή θέρμανση με τα 
διαμ/τατου στοίχου (16) Στα διαμ/τα του στοίχου (15) α¬ 
ντιστοιχούν τα 500%ο των δαπανών κεντρικής θέρμαν¬ 
σης. 

ΣΤΟΙΧΟΣ δέκα έξι (16) 

Ο Στοίχος (16) τύπου 312 Α που φαίνεται στο αριθμ. 
11362/Α/2β/84 πολεοδομικό σχέδιο, αποτελείται από πυ¬ 
λωτή - Ισόγειο και τους πρώτο (Α), δεύτερο (Β) και τρίτο 
(Γ) πάνω από την πυλωτή - Ισόγειο ορόφους και δώμα, η 
περιγραφή των οποίων έχει ως εξής: 

Η πυλωτή ·■ Ισόγειο περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώ¬ 
ρους, κεντρική είσοδο πολυκατοικίας κλιμακοστάσιο και 
ασανσέρ και φαίνεται στο αριθμ. Α/Ί σχέδιο κατόψεως: 

Ο Α'όροφος περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, δη¬ 
λαδή κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και διάδρομο προσπελά- 
σεως και τα αριθμ. εκατόν τριάντα έξι (136), εκατόντριά- 
νταεπτά (137) και εκατόν τριάντα οκτώ (138) διαμερίσμα¬ 
τα που φαίνονται στο αριθμ. Α/2 σχέδιο κατόψεως και 
περιγράφονται ως εξής: 

Το Αριθμ. εκατόν τριάντα έξι (136) διαμέρισμα αποτε- 
λείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό ε¬ 
νενήντα εννέατ.μ. και πενήντα εκατοστά (99,50) ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου σα¬ 
ράντα τέσσερα δεκάκις χιλιοστά (44%οο) που αντιστοι¬ 
χούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι ένα και σαρά¬ 
ντα ένα εκατοστά (121,41) ψήφους σαράντα τέσσερα (44) 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκα¬ 
τόν είκοσι επτά χιλ. (127%ο), κεντρικής θέρμανσης εκατόν 
είκοσι επτά (127% α ) και ανελκυστήρα εκατόν δέκα επτά 
χιλ. (117%ο) και συνορεύει: Ανατολικά: Με κλιμακοστάσιο 
και με κοινόκτητο οικόπεδο, Δυτ.: Με το διαμ/σμα (129) 
του ιδίου ορόφου, στίχου (15) της εφαπτομένηςπολ/κίας. 
Βορ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. Νότια: Με κοινόκτητο οι¬ 
κόπεδο καιτο διαμ/σμα 13 7 του ιδίου ορόφου, στοίχου και 
πολ/κίας. 

Το Αριθμ. εκατόν τριάντα επτά (137) διαμέρισμα αποτε- 
λείται απότρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, κουτρό καιλοι- 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό ογδόντα 
μ2 (80.00) , ποσοστό συ νιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επίτου 
όλου οικοπέδου τριάντα πέντε δεκάκις χιλιοστά (35%ο) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγ. ενενήντα επτά μ2 και 
εξήντα δύο εκατοστά (97,62) ψήφους τριάντα πέντε (35) 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκα¬ 
τόν τρία χιλιοστά (103%ο) κεντρικής θέρμανσης εκατόν 
τρίαχιλιοστά (103%ο) και ανελκυστήρα ενενήντα τρία χιλ. 
(93%ο) και συνορεύει: Ανατ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 
Δυτ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ.: Με κλιμακοστάσιο και το διαμ/σμα 136) του ιδίου 
ορόφου, στοίχου καιπο/κίας. Νότια: Με κοινόκτητο οικό¬ 
πεδο. 

Το Αριθμ εκατόν τριάντα οκτώ (138) διαμέρισμα αποτε- 
λείται απότρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό καιλοι- 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό ογδόντα 
μ2 (80,00) , ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του 
όλου οικοπέδου τριάντα πέντε δεκάκις χιλιοστά (35%οο) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγ. ενενήντα επτά μ2 και 
εξήντα δύο εκατοστά (97,62) ψήφους τριάντα πέντε (35) 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκα¬ 
τόν τρία χιλιοστά (103%°) κεντρικής θέρμανσης εκατόν 
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τρία χιλιοστά (103%ο) και ανελκυστήρα ενενήντα τρία χιλ. 
(93%ο) και συνορεύει: Ανατ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 
Δυτ.: Με κλιμακοστάσιο και κοινόκτητο οικόπεδο. Βορ.: 
Με κοινοκτητο οικόπεδο. Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΟΡΟΦΟΣ 

Ο Β'όροφος περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, δη¬ 
λαδή κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και διάδρομο προσπελά- 
σεως και τα αριθμ. εκατόν τριάντα εννέα (139), εκατόν σα¬ 
ράντα (140) και εκατόν σαράντα ένα (141) διαμερίσματα 
που φαίνονται στο αριθμ. Α/2 σχέδιο κατόψεως και περι- 
γράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. εκατόν τριάντα εννέα (139) διαμέρισμα απο- 
τελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό ε¬ 
νενήντα εννέα τ.μ. και πενήντα εκατοστά (99,50), ποσο¬ 
στό συνιδιοκτησίας εξαδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
σαράντα τέσσερα δεκάκις χιλιοστά (44%οο) που αντιστοι¬ 
χούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι ένα και σαρά¬ 
ντα ένα εκατ. (121,41) ψήφους σαράντα τέσσερα (44) πο¬ 
σοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν 
είκοσι επτά χιλιοστά (127%ο), κεντρικής θέρμανσης εκα¬ 
τόν είκοσι επτά χιλιοστά (127%ο) και ανελκυστήρα εκατόν 
είκοσι επτά χιλιοστά (127%ο) και συνορεύει: 

Ανατολικά: Με κλιμακοστάσιο και με κοινόκτητο οικό¬ 
πεδο. 

Δυτικά: Με το διαμ/σμα (132) του ιδίου ορόφου, στοί¬ 
χου (15) της εφαπτομένης πολ/κίας. 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο και μετο διαμ/σμα (140) 
του ιδίου ορόφου, στοίχου και πολυκατοικίας. 

Το αριθμ εκατόν σαράντα (140) διαμέρισμα αποτελεί- 
ται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό ογδόντα 
μ2 (80,00), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επίτου 
όλου οικοπέδου τριάντα πέντε δεκάκις χιλιοστά (35%οο) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγ. ενενήντα επτά μ2 και 
εξήντα δύο εκατοστά (97,62), ψήφους τριάντα πέντε (35), 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκα¬ 
τόν τρία χιλιοστά (103%ο), κεντρικής θέρμανσης εκατόν 
τρία χιλιοστά (103%ο) και ανελκυστήρα εκατόν τρία χιλιο¬ 
στά (103%ο) και συνορεύει: 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βόρεια: Με το κλιμακοστάσιο και με το διαμ/σμα (139) 
του ιδίου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. εκατόν σαροιντα ένα (141) διαμέρισμα αποτε- 
λείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό ογδόντα 
μ2 (80,00), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του 
όλου οικοπέδου τριάντα πέντε δεκάκις χιλιοστά (35%οο) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγ. ενενήντα επτά μ2 και 
εξήντα δύο εκατοστά (97,62), ψήφους τριάντα πέντε (35), 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκα¬ 
τόν τρία χιλιοστά (103%ο), κεντρικής θέρμανσης εκατόν 
τρία χιλιοστά (103%ο) και ανελκυστήρα εκατόν τρία χιλιο¬ 
στά (103%ο) και συνορεύει: 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κλιμακοστάσιο και με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο και 

Νότια: Με κοινόκτηκτο οικόπεδο. 

ΤΡΙΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ 

Ο Γόροφος περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, δη¬ 


λαδή κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και διάδρομο προσπελά- 
σεως και τα αριθμ. εκατόν τριάντα σαράντα δύο (142), ε¬ 
κατόν σαράντα τρία (143) και εκατόν σαράντα τέσσερα 
(144) διαμερίσματα που φαίνονται στο αριθμ. Α/2 σχέδιο 
κατόψεως και περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. εκατόν σαράντα δύο (142) διαμέρισμα απο- 
τελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό ε¬ 
νενήντα εννέα τ.μ. και πενήντα εκατοστά (99,50), ποσο¬ 
στό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέ¬ 
δου σαράντα τέσσερα δεκάκις χιλιοστά (44%οο) που α¬ 
ντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι ένα και 
σαράντα ένα εκατ. (121,41) ψήφους σαράντα τέσσερα 
(44) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ε¬ 
κατόν είκοσι οκτώ χιλιοστά (128%ο), κεντρικής θέρμαν¬ 
σης εκατόν είκοσι οκτώ χιλιοστά (128%ο) και ανελκυστή¬ 
ρα εκατόν σαράντα χιλιοστά (140%°) και συνορεύει: 

Ανατολικά: Με κλιμακοστάσιο και με κοινόκτητο οικό¬ 
πεδο. 

Δυτικά: Μετο διαμ/σμα (135) του ιδίου ορόφου, στοί¬ 
χου (15) της εφαπτομένης πολ/κίας. 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο και μετο διαμ/σμα (143) 
του ιδίου ορόφου, στοίχου και πολυκατοικίας. 

Το αριθμ. εκατόν σαράντα τρία (143) διαμέρισμα απο- 
τελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και 
λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό ο¬ 
γδόντα μ2 (80,00), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέ¬ 
του επί του όλου οικοπέδου τριάντα πέντε δεκάκις χιλιο¬ 
στά (35%ο 0 ) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγ. ενενήντα 
επτά μ2 και εξήντα δύο εκατοστά (97,62), ψήφους τριά¬ 
ντα πέντε (35) , ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων εκατόν τρία χιλιοστά (103%ο), κεντρικής θέρ¬ 
μανσης εκατόν τρία χιλιοστά (103%ο) και ανελκυστήρα ε¬ 
κατόν δώδεκα χιλιοστά (112%ο) και συνορεύει: 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βόρεια: Με το κλιμακοστάσιο και με το διαμ/σμα (142) 
του ιδίου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. εκατόν σαράντα τέσσερα (144) διαμέρισμα α- 
ποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς (ί Όητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό ο¬ 
γδόντα μ2 (80,00) , ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέ¬ 
του επί του όλου οικοπέδου τριάντα πέντε δεκάκις χιλιο¬ 
στά (35%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγ. ενενήντα 
επτά μ2 και εξήντα δύο εκατοστά (97,62), ψήφους τριά¬ 
ντα πέντε (35) , ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων εκατόν τρία χιλιοστά (103%ο), κεντρικής θέρ¬ 
μανσης εκατόν τρία χιλιοστά (103%ο) και ανελκυστήρα ε¬ 
κατόν δώδεκα χιλιοστά (112%») και συνορεύει: 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κλιμακοστάσιο και με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο και 

Νότια: Με κοινόκτηκτο οικόπεδο. 

ΔΩΜΑ: 

Το δώμα αποτελείται από κοινόχρηστους χώρους, κλι¬ 
μακοστάσιο, χώρο μηχανοστασίου ανελκυστήρα και φαί¬ 
νεται στο αριθμ. Α/3 σχέδιο κατόψεως. 

Τα διαμ/τα του στοίχου (16) έχουν κοινή θέρμανση με 
τα διαμ/τα του στοίχου (15). 

Στα διαμ/τα του στοίχου (16) αντιστοιχούντο 500%ο των 
δαπανών κεντρικής θέρμανσης. 
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ΣΤΟΙΧΟΣ δέκα επτά (17) 

Ο στοίχος (17) τύπου 312 Α του φαίνεται στο αριθμ. 

11362/Α/2β/84 πολεοδομικό σχέδιο, αποτελείται από πυ¬ 
λωτή - ισόγειο και τους πρώτο (Α), δεύτερο (Β) και τρίτο 
(Γ) πάνω από την πυλωτή - ισόγειο ορόφους και δώμα, η 
περιγραφή των οποίων έχει ως εξής: 

Η πυλωτή - ισόγειο περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώ¬ 
ρους, κεντρική είσοδο πολυκατοικίας κλιμακοστάσιο και 
ασανσέρ και φαίνεται στο αριθμ. Α/1 σχέδιο κατόψεως: 

Ο Α' όροφος περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, δη¬ 
λαδή κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και διάδρομο προσπελά- 
σεως και τα αριθμ. εκατόν σαράντα πέντε (145), εκατόν 
σαράντα έξι (146) και εκατόν σαράντα επτά (147)) διαμε¬ 
ρίσματα που φαίνονται στο αριθμ. Α/2 σχέδιο κατόψεως 
και περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. εκατόν σαράντα πέντε (145) διαμέρισμα απο- 
τελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και 
λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό ο¬ 
γδόντα μ2 (30,00), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέ¬ 
του επί του όλου οικοπέδου τριάντα πέντε δεκάκις χιλιο¬ 
στά (35%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρατετραγ. ενενήντα 
επτά μ2 και εξήντα δύο εκατοστά (97,62), ψήφους τριά¬ 
ντα πέντε (35), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων εκατόν τρία χιλιοστά (103%ο), κεντρικής θέρ¬ 
μανσης εκατόν τρία χιλιοστά (103%ο) και ανελκυστήρα ε¬ 
νενήντα τρία χιλιοστά (93%ο) και συνορεύει: 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο και 

Νότια: Με κλιμακοστάσιο και με κοινόκτηκτο οικόπεδο. 

Το αριθμ. εκατόν σαράντα έξι (146) διαμέρισμα αποτε- 
λείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό ογδόντα 
μ2 (80,00), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του 
όλου οικοπέδου τριάντα πέντε δεκάκις χιλιοστά (35%°ο) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγ. ενενήντα επτά μ2 και 
εξήντα δύο εκατοστά (97,62), ψήφους τριάντα πέντε (35), 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκα¬ 
τόν τρία χιλιοστά (103%ο), κεντρικής θέρμανσης εκατόν 
τρία χιλιοστά (103%ο) και ανελκυστήρα ενενήντα τρία χι¬ 
λιοστά (93%ο) και συνορεύει: 

Ανατολικά: Με κλιμακοστάσιο και το διαμ/'σμα (147) του 
ιδίου ορόφου, στοίχου και πολύ κατοικίας. 

Δυτικά: Με το διαμ/σμα (155) του ιδίου ορόφου στοίχου 
(18) της εφαπτομένης πολ/κίας. 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. εκατόν σαράντα επτά (147) διαμέρισμα απο- 
τελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό ε¬ 
νενήντα εννέα τ.μ. και πενήντα εκατοστά (99,50), ποσο¬ 
στό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέδου 
σαράντα τέσσερα δεκάκις χιλιοστά (44%οο) που αντιστοι¬ 
χούν σε μέτρα τετρανωνικά εκατόν είκοσι ένα και σαρά¬ 
ντα έναεκατ. (121,41) ψήφους σαράντα τέσσερα (44) πο¬ 
σοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν 
είκοσι επτά χιλιοστά (127%ο), κεντρικής θέρμανσης εκα¬ 
τόν είκοσι επτά χιλιοστά (127%=) και ανελκυστήρα εκατόν 
δέκα επτά χιλιοστά (117%ο) και συνορεύει: 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο και με το διαμ/σμα 
(146) του ιδίου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας. 


Βόρεια: Με κλιμακοστάσιο και με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΟΡΟΦΟΣ 

Ο Β' όροφος περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, δη¬ 
λαδή κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και διάδρομο προσπελά- 
σεως και τα αριθμ. εκατόν σαράντα οκτώ (148), εκατόν 
σαράντα εννέα (149) και εκατόν πενήντα (150) διαμερί¬ 
σματα που φαίνονται στο αριθμ. Α/2 σχέδιο κατόψεως και 
περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. εκατόν σαράντα οκτώ (148) διαμέρισμα απο- 
τελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και 
λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό ο¬ 
γδόντα μ2 (80,00), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέ¬ 
του επίτου όλου οικοπέδου τριάντα πέντε δεκάκις χιλιο¬ 
στά (35%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγ. ενενήντα 
επτά μ2 και εξήντα δύο εκατοστά (97,62), ψήφους τριά¬ 
ντα πέντε (35), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων εκατόν τρία χιλιοστά (103%ο), κεντρικής θέρ¬ 
μανσης εκατόν τρία χιλιοστά (103%ο) και ανελκυστήρα ε¬ 
κατόν τρία χιλιοστά (103%ο) και συνορεύει: 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο και 

Νότια: Με κλιμακοστάσιο και με κοινόκτηκτο οικόπεδο. 

Το αριθμ. εκατόν σαράντα εννέα (149) διαμέρισμα απο- 
τελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και 
λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό ο¬ 
γδόντα μ2 (80,00), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέ¬ 
του επί του όλου οικοπέδου τριάντα πέντε δεκάκις χιλιο¬ 
στά (35%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρατετραγ. ενενήντα 
επτά μ2 και εξήντα δύο εκατοστά (97,62), ψήφους τριά¬ 
ντα πέντε (35), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων εκατόν τρία χιλιοστά (103%ο), κεντρικής θέρ¬ 
μανσης εκατόν τρία χιλιοστά (1 03%ο) και ανελκυστήρα ε¬ 
κατόν τρία χιλιοστά (1 03%ο) και συνορεύει: 

Ανατολικά: Με κλιμακοστάσιο και το διαμ/σμα (150) του 
ιδίου ορόφου, στοίχου και πολυκατοικίας. 

Δυτικά: Με το διαμ/σμα (158) του ιδίου ορόφου στοίχου 
(18) της εφαπτομένης πολ/κίας. 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κοινόκτηκτο οικοπεδο. 

Τοαριθμ. εκατόν πενήντα (150) διαμέρισμα αποτελείται 
από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό ενενή¬ 
ντα εννέατ.μ. και πενήντα εκατοστά (99,50), ποσοστό συ- 
νιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου σα¬ 
ράντα τέσσερα δεκάκις χιλιοστά (44%οο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι ένα και 
σαράντα ένα εκατ. (121,41) ψήφους σαράντα τέσσερα 
(44) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ε¬ 
κατόν είκοσι επτά χιλιοστά (127%ο), κεντρικής θέρμαν¬ 
σης εκατόν είκοσι επτά χιλιοστά (127%ο) και ανελκυστή¬ 
ρα εκατόν είκοσι επτά χιλιοστά (127%ο) και συνορεύει: 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο και με το διαμ/σμα 
(149) του ιδίου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας. 

Βόρεια: Με κλιμακοστάσιο και με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΤΡΙΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ 

Ο Γ- όροφος περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, δη¬ 
λαδή κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και διάδρομο προσπελά- 
σεως και τα αριθμ. εκατόν πενήντα ένα (151) εκατόν πε¬ 
νήντα δύο (152) και εκατόν πενήντα τρία (153) διαμερι- 
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σματαπου φαίνονται ατο αριθμ. Α/2 σχέδιο κατόψεως και 
περιγράφονται ως εξής: 

Το Αριθμ. εκατόν πενήντα ένα (151) διαυέρισμα αποτε- 
λείταιαπότρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό καιλοι- 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό ογδόντα 
μ2 (80,00), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του 
όλου οικοπέδου τριάντα πέντε δεκάκις χιλιοστά (35%οο) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγ. ενενήντα επτά μ2 και 
εξήντα δύο εκατοστά (97,62) ψήφους τριάντα πέντε (35) 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκα¬ 
τόν τρία χιλιοστά (103%ο) κεντρικής θέρμανσης εκατόν 
τρία χιλιοστά (103%ο) και ανελκυστήρα εκατόν δώδεκα 
χιλ. (1 12%ο) και συνορεύει: 

Ανατ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Με κλιμακοστάσιο και με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το Αριθμ. εκατόν πενήντα δύο (152) διαμέρισμα αποτε- 
λείταιαπότρία (3) κύριαδωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό ογδόντα 
μ2 (80,00), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του 
όλου οικοπέδου τριάντα πέντε δεκάκις χιλιοστά (35%οο) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγ. ενενήντα επτά μ2 και 
εξήντα δύο εκατοστά (97,62) ψήφους τριάντα πέντε (35) 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκα¬ 
τόν τρία χιλιοστά (103%ο) κεντρικής θέρμανσης εκατόν 
τρία χιλιοστά (103%°) και ανελκυστήρα εκατόν δώδεκα 
χιλ. (112%ο) και συνορεύει: 

Ανατ.: Με το κλιμακοστάσιο και με το διαμ/σμα (153) του 
ιδίου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας. 

Δυτ. Με το διαμ/σμα (161) του ιδίου ορόφου, στοίχου 
(18) της εφαπτομένης πολ/κίας. 

Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το Αριθμ. εκατόν πενήντα τρία (153) διαμέρισμα αποτε- 
λείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό ε¬ 
νενήντα εννέατμ. και πενήντα εκατοστά (99,50), ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέδου σα¬ 
ράντα τέσσερα δεκάκις χιλιοστά (44%οο) που αντιστοι¬ 
χούν σε μέτρα τετραγ. εκατόν είκοσι ένα και σαράντα ένα 
εκατοστά (121,41) ψήφους σαράντα τέσσερα (44) ποσο¬ 
στό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν εί¬ 
κοσι οκτώ χιλ. (128%ο) κεντρικής θέρμανσης εκατόν είκο¬ 
σι οκτώ χιλ. (128%ο) και ανελκυστήρα εκατόν σαράντα 
χιλ. (140%ο) και συνορεύει: 

Ανατ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και με το διαμ/σμα (152) 
του ιδίου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας. 

Βορ. Με το κλιμακοστάσιο και με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΔΩΜΑ: Το Δώμα αποτελείται από κοινόχρηστους χώ¬ 
ρους, κλιμακοστάσιο, χώρο μηχανοστασίου ανελκυστή¬ 
ρα και φαίνεται στο αριθμ. Α/3 σχέδιο κατόψεως. 

Τα διαμ/τα του στοίχου ί 17) έχουν κοινή θέρμανση με τα 
διαμ/τατου στοίχου (18). Στα διαμ/τα του στοίχου (17) α¬ 
ντιστοιχούν τα 500%ο των δαπανών κεντρικής θέρμαν- 
σης. 

ΣΤΟΙΧΟΣ δέκα οκτώ (18) 

Ο Στοίχος (18) τύπου 312 Α που φαίνεται στο αριθμ. 
11362/Α/2β/84 πολεοδομικό σχέδιο, αποτελείται από πυ¬ 
λωτή - Ισόγειο και τους πρώτο (Α), δεύτερο (Β) και τρίτο 


(Γ) πάνω απάτην πυλωτή - Ισόγειο ορόφους και δώμα, η 
περιγραφή των οποίων έχει ως εξής: 

Η πυλωτή - Ισόγειο περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώ¬ 
ρους, κεντρική είσοδο πολυκατοικίας κλιμακοστάσιο και 
ασανσέρ και φαίνεται στο αριθμ. Α/1 σχέδιο κατόψεως: 

Ο Α- όροφος περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, δη¬ 
λαδή κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και διάδρομο προσπελά- 
σεως και τα αριθμ. εκατόν πενήντα τέσσερα (154) εκατόν 
πενήντα πέντε (155) και εκατόν πενήντα έξι (156) διαμερί¬ 
σματα που φαίνονται στο αριθμ. Α/2 σχέδιο κατόψεως και 
περιγράφονται ως εξής: 

Το Αριθμ. εκατόν πενήντα τέσσερα (154) διαμέρισμα α- 
ποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό ο¬ 
γδόντα μ2 (80,00), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέ¬ 
του επί του όλου οικοπέδου τριάντα πέντε δεκάκις χιλιο¬ 
στά (35%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγ. ενενήντα 
επτά μ2 και εξήντα δύο εκατοστά (97,62) ψήφουςτριάντα 
πέντε (35) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρή¬ 
στων εκατόν τρία χιλιοστά (103%ο) κεντρικής θέρμανσης 
εκατόν τρία χιλιοστά (103%ο) και ανελκυστήρα ενενήντα 
τρία χιλ. (93%ο) και συνορεύει: 

Ανατ.: Με κλιμακοστάσιο και κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το Αριθμ. εκατόν πενήντα πέντε (155) διαμέρισμα απο- 
τελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό ε¬ 
νενήντα εννέα τμ. και πενήντα εκατοστά (99,50), ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέδου σα¬ 
ράντα τέσσερα δεκάις χιλιοστά (44 %οο) που αντιστοιχούν 
σε μέτρα τετραγ. εκατόν είκοσι ένα και σαράντα ένα εκα¬ 
τοστά (121,41) ψήφους σαράντα τέσσερα (44) ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν είκοσι ε¬ 
πτά χιλ. (1 27%ο) κεντρικής θέρμανσης εκατόν είκοσι επτά 
χιλ. (127%ο) και ανελκυστήρα εκατόν δέκα επτά χιλ. 
(117%ο) και συνορεύει: 

Ανατ.: Με το διαμέρισμα 146 του ιδίου ορόφου, στοίχου 
17 της εφαπτομένης πολ/κίας. 

Δυτ. Με το κλιμακοστάσιο και με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και με το διαμ/σμα (156) 
του ιδίου ορόφου, στοίχου και πολυκατοικίας. 

Νοτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το Αριθμ. εκατόν πενήντα έξι (156) διαμέρισμα αποτε- 
λείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό ογδόντα 
μ2 (80,00), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επίτου 
όλου οικοπέδου τριάντα πέντε δεκάκις χιλιοστά (35%ο 0 ) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγ. ενενήντα επτά μ2 και 
εξήντα δύο εκατοστά (97,62) ψήφουςτριάντα πέντε (35) 
ποσοστό συμμετοχής σας δαπάνες κοινοχρήστων εκα¬ 
τόν τρία χιλιοστά (103%ο) κεντρικής θέρμανσης εκατόν 
τρία χιλιοστά (1 03%ο) και ανελκυστήρα ενενήντα τρία χιλ. 
(93%ο) και συνορεύει: 

Ανατ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Με κλιμακοστάσιο και με το διαμ/σμα 155 του ιδίου 
ορόφου, στοίχου και πολ/κίας. 

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΟΡΟΦΟΣ 

Ο Β- όροφος περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, δη¬ 
λαδή κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και διάδρομο προσπελά- 
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σεως και τα αριθμ. εκατόν πενήντα επτά (157) εκατόν πε¬ 
νήντα οκτώ (158) και εκατόν πενήντα εννέα (159) διαμερί¬ 
σματα που φαίνονται στο αριθμ. Α/2 σχέδιο κατόψεως και 
περιγράφονται ως εξής: 

Το Αριθμ. εκατόν πενήντα επτά (157) διαμέρισμα απο- 
τελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και 
λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό ο¬ 
γδόντα μ2 (80,00), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέ¬ 
του επί του όλου οικοπέδου τριάντα πέντε δεκάκις χιλιο¬ 
στά (35%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγ. ενενήντα 
επτά μ2 και εξήντα δύο εκατοστά (97.62) ψήφους τριάντα 
πέντε (35) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρή¬ 
στων εκατόν τρία χιλιοστά (103%ο) κεντρικής θέρμανσης 
εκατόν τρία χιλιοστά (103%ο) και ανελκυστήρα εκατόν 
τρία χιλ. (103%ο) και συνορεύει: 

Ανατ.: Μετο κλιμακοστάσιο και με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το Αριθμ. εκατόν πενήντα οκτώ (158) διαμέρισμα απο- 
τελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό ε¬ 
νενήντα εννέα τμ. και πενήντα εκατοστά (99,50), ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου σα¬ 
ράντα τέσσερα δεκάκις χιλιοστά (44%οο) που αντιστοι¬ 
χούν σε μέτρα τετραγ. εκατόν είκοσι ένα και σαράντα ένα 
εκατοστά (121,41) ψήφους σαράντα τέσσερα (44) ποσο¬ 
στό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν εί¬ 
κοσι επτά χιλ. (127%ο) κεντρικής θέρμανσης εκατόν είκο¬ 
σι οκτώ χιλ (127% 0 ) και ανελκυστήρα εκατόν είκοσι επτά 
χιλ. (127%ο) και συνορεύει: 

Ανατ.: Μετο διαμέρισμα 149του ιδίου ορόφου, στοίχου 
17 της εφαπτομένης πολ/κιας. 

Δυτ. Με κλιμακοστάσιο και με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και μετο διαμέρισμα 159 
του ιδίου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας. 

Νότια. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το Αριθμ. εκατόν πενήντα εννέα (159) διαμέρισμα απο- 
τελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και 
λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό ο¬ 
γδόντα μ2 (80,00), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέ¬ 
του επί του όλου οικοπέδου τριάντα πέντε δεκάκις χιλιο¬ 
στά (35%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγ. ενενήντα 
επτά μ2 και εξήντα δύο εκατοστά (97,62) ψήφουςτριάντα 
πέντε (35) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρή¬ 
στων εκατόν τρία χιλιοστά (103%°) κεντρικής θέρμανσης 
εκατόν τρία χιλιοστά (103%ο) και ανελκυστήρα εκατόν 
τρία χιλ. (103%ο) και συνορεύει: 

Ανατ.: Μετο κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Με κλιμακοστάσιο και μετο διαμ/σμα 158του ιδίου 
ορόφου, στοίχου και πολυκατοικίας. 

ΤΡΙΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ 

Ο Γ όροφος περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, δη¬ 
λαδή κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και διάδρομο προσπελά- 
σεως και τα αριθμ. εκατόν εξήντα (160) εκατόν εξήντα έ¬ 
να (161) και εκατόν εξήντα δύο (162) διαμερίσματα που 
φαίνονται στο αριθμ. Α/2 σχέδιο κατόψεως και περιγρά- 
φονται ως εξής: 

Το Αριθμ. εκατόν εξήντα (160) διαμέρισμα αποτελείται 
αποτρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό ογδόντα μ2 


(80,00), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί το τ ό¬ 
λου οικοπέδου τριάντα πέντε δεκάκις χιλιοστά (35%οο) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγ. ενενήντα επτά μ2 και 
εξήντα δύο εκατοστά (97,62) ψήφους τριάντα πέντε (35) 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκα¬ 
τόν τρία χιλιοστά (1 03%ο) κεντρικής θέρμανσης εκατόν 
τρία χιλιοστά (103%ο) και ανελκυστήρα εκατόν δώδεκα 
χιλ. (112%ο) και συνορεύει: 

Ανατ.: Με κλιμακοστάσιο και με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το Αριθμ. εκατόν εξήντα ένα (161) διαμέρισμα αποτε- 
λείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό ε¬ 
νενήντα εννέατμ. και πενήντα εκατοστά (99,50), ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου σα¬ 
ράντα τέσσερα δεκάκις χιλιοστά (44%οο) που αντιστοι¬ 
χούν σε μέτρα τετραγ. εκατόν είκοσι ένα και σαράντα ένα 
εκατοστ ά (121,41) ψήφους σαράντα τέσσερα (44) ποσο¬ 
στό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν εί¬ 
κοσι οκτώ χιλ. (128%ο) κεντρικής θέρμανσης εκατόν είκο¬ 
σι οκτώ χιλ. (128%ο) και ανελκυστήρα εκατόν σαράντα 
χιλ. (140%ο) και συνορεύει: 

Ανατ.: Μετο διαμέρισμα 152του ιδίου ορόφου, στοίχου 
17 της εφαπτομένης πολ/κίας. 

Δυτ. Μετο κλιμακοστάσιο και με κοινόκτητο οικόπεδο 

Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και μετο διαμέρισμα 162 
του ιδίου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας. 

Νότια. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το Αριθμ. εκατόν εξήντα δύο (162) διαμέρισμα αποτε- 
λείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό ογδόντα 
μ2 (80,00) , ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του 
όλου οικοπέδου τριάντα πέντε δεκάκις χιλιοστά (35%οο) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγ. ενενήντα επτά μ2 και 
εξήντα δύο εκατοστά (97,62) ψήφους τριάντα πέντε (35) 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκα¬ 
τόν τρία χιλιοστά (103%ο) κεντρικής θέρμανσης εκατόν 
τρία χιλιοστά (103%ο) και ανελκυστήρα εκατόν δώδεκα 
χιλ. (112%ο) και συνορεύει: 

Ανατ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Μετο κλιμακοστάσιο και μετο διαμ/σμα 161 του ι¬ 
δίου ορόφου, στοίχου και πολυκατοικίας. 

ΔΩΜΑ: Το Δώμα αποτελείται από κοινόχρηστους χώ¬ 
ρους, κλιμακοστάσιο, χώρο μηχανοστασίου ανελκυστή¬ 
ρα και φαίνεται στο αριθμ. Α/3 σχέδιο κατόψεως. 

Τα διαμ/τα του στοίχου (18) έχουν κοινή θέρμανση με τα 
διαμ/τατου στοίχου (17). Στα διαμ/τα του στοίχου (18) α¬ 
ντιστοιχούν τα 500%ο των δαπανών κεντρικής θέρμαν¬ 
σης. 

ΣΤ ΟΙΧΟΣ δέκα εννέα (19) 

Ο Στοίχος (19) τύπου 312 Α που φαίνεται στο αριθμ. 
11362/Α/2β/84 πολεοδομικό σχέδιο, αποτελείται από πυ¬ 
λωτή - Ισόγειο και τους πρώτο (Α), δεύτερο (Β) και τρίτο 
(Γ) πάνω από την πυλωτή - Ισόγειο ορόφους και δώμα η 
περιγραφή των οποίων έχει ως εξής: Η Πυλωτή - Ισόγειο 
περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, κεντρική είσοδο 
πολυκατοικίας κλιμακοστάσιο και ασανσέρ και φαίνεται 
στο αριθμ. Α/1 σχέδιο κατόψεως: 

Ο Α- όροφος περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, δη- 





105745 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


λαδή κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και διάδρομο προσπελά- 
σεως και τα αριθμ. εκατόν εξήντα τρία (163) εκατόν εξή¬ 
ντα τέσσερα (164) και εκατόν εξήντα πέντε (165) διαμερί¬ 
σματα που φαίνονται οτο αριθμ. Α/2 σχέδιο κατόψεως και 
περιγράφονται ως εξής: 

Το Αριθμ. εκατόν εξήντα τρία (163) διαμέρισμα αποτε- 
λείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό ε¬ 
νενήντα εννέα τμ. και πενήντα εκατοστά (99,50), ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέδου σα¬ 
ράντα τέσσερα δεκάκις χιλιοστά (44%ο°) που αντιστοι¬ 
χούν σε μέτρατετραγ. εκατόν είκοσι ένα και σαράντα ένα 
εκατοστά (121,41) ψήφους σαράντα τέσσερα (44) ποσο¬ 
στό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν εί¬ 
κοσι επτά χιλ. (127%ο) κεντρικής θέρμανσης εκατόν είκο¬ 
σι επτά χιλ. (127%ο) και ανελκυστήρα εκατόν δέκα επτά 
χιλ. (11 7°/οο) κοι ουνορεύει. 

Ανατ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο και με το διαμέρισμα 
165του ίδιου ορόφου, στοίχου καιπολ/κίας. 

Δυτ. Με το κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Νοτ. Με το κλιμακοστάσιο και με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το Αριθμ. εκατόν εξήντα τέσσερα (164) διαμέρισμα α- 
ποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό ο¬ 
γδόντα μ2 (80,00), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέ¬ 
του επί του όλου οικοπέδου τριάντα πέντε δεκάκις χιλιο¬ 
στά (35%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγ. ενενήντα 
επτά μ2 και εξήντα δύο εκατοστά (97,62) ψήφους τριαντα 
πέντε (35) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρή¬ 
στων εκατόν τρία χιλιοστά (103%ο) κεντρικής θέρμανσης 
εκατόν τρία χιλιοστά (103%ο) και ανελκυστήρα ενενήντα 
τρία χιλ. (93%ο) και συνορεύει: 

Ανατ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Βορ. Με το κλιμακοστάσιο και κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το Αριθμ. εκατόν εξήντα πέντε (165) διαμέρισμα αποτε- 
λείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό ογδόντα 
μ2 (80,00) , ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επίτου 
όλου οικοπέδου τριάντα πέντε δεκάκις χιλιοστά (35%οο) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγ. ενενήντα επτά μ2 και 
εξήντα δύο εκατοστά (97,62) ψήφους τριάντα πέντε (35) 
ποσοστό συμμετοχής ατις δαπάνες κοινοχρήστων εκα¬ 
τόν τρία χιλιοστά (103%°) κεντρικής θέρμανσης εκατόν 
τρία χιλιοστά ( 103%ο) και ανελκυστήρα ενενήντα τρία χιλ. 
(93%ο) και συνορεύει: 

Ανατ.: Με το διαμ/συα (172) του ιδίου ορόφου, στοίχου 
(20) της εφαπτομένης πολ/κίας. 

Δυτ. Με κλιμακοστάσιο και με το διαμ/σμα (163) του ιδί¬ 
ου ορόφου, στοίχου και πολυκατοικίας. 

Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΟΡΟΦΟΣ 

Ο Β' όροφος περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, δη¬ 
λαδή κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και διάδρομο προσπελά- 
σεως και τα αριθμ. εκατόν εξήντα έξι (166) εκατόν εξι |ντα 
επτά (167) και εκατόν εξήντα οκτώ (168) διαμερίσματα 
που φαίνονται στο αριθμ. Α/2 σχέδιο κατόψεως και περι- 
γράφονται ως εξής: 

Το Αριθμ. εκατόν εξήντα έξι (166) διαμέρισμα αποτελεί- 
ται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και 


λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό ενε¬ 
νήντα εννέα τμ. και πενήντα εκατοστά (99,50), ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
σαράντα τέσσερα δεκάκις χιλιοστά (44%°°) που αντιστοι¬ 
χούν σε μέτρα τετραγ. εκατόν είκοσι ένα και σαράντα ένα 
εκατοστά (121,41) ψήφους σαράντα τέσσερα (44) ποσο¬ 
στό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν εί¬ 
κοσι επτά χιλ. (127%°) κεντρικής θέρμανσης εκατόν είκο¬ 
σι επτά χιλ. (127%ο) και ανελκυστήρα εκατόν είκοσι επτά 
, (127%ο) και συνορεύει: 

Ανατ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο και με το διαμέρισμα 
168του ιδίου ορόφου, στοίχου καιπολ/κίας. 

Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια. Με το κλιμακοστάσιο και με κοινόκτητο οικόπε¬ 
δο. 

Το Αριθμ. εκατόν εξήντα επτά (167) διαμέρισμα αποτε- 
λείται απότρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό καιλοι- 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό ογδόντα 
μ2 (80,00), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επίτου 
όλου οικοπέδου τριάντα πέντε δεκάκις χιλιοστά (35%οο) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγ. ενενήντα επτά μ2 και 
εξήντα δύο εκατοστά (97,62) ψήφους τριάντα πέντε (35) 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκα¬ 
τόν τρία χιλιοστά (103%ο) κεντρικής θέρμανσης εκατόν 
τρία χιλιοστά (103%ο) και ανελκυστήρα εκατόν τρία χιλ. 
(103%ο) και συνορεύει: 

Ανατ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Βορ. Με το κλιμ/σιο και με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το Αριθμ. εκατόν εξήντα οκτώ (168) διαμέρισμα αποτε- 
λείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό ογδόντα 
μ2 (80,00), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επίτου 
όλου οικοπέδου τριάντα πέντε δεκάκις χιλιοστά (35%οο) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγ. ενενήντα επτά μ2 και 
εξήντα δύο εκατοστά (97,62) ψήφους τριάντα πέντε (35) 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκα¬ 
τόν τρία χιλιοστά (103%ο) κεντρικής θέρμανσης εκατόν 
τρία χιλιοστά (103%ο) και ανελκυστήρα εκατόν τρία χιλ. 
(103%°) και συνορεύει: 

Ανατ.: Με το διαμ/σμα (175) του ιδίου ορόφου, στοίχου 
(20) της εφαπτομένης πολ/κίας. 

Δυτ. Με κλιμακοστάσιο και το διαμ/σμα (166) του ιδίου 
ορόφου, στοίχου και πολυκατοικίας. 

Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΤΡΙΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ 

Ο Γ' όροφος περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, δη¬ 
λαδή κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και διάδρομο προσπελά- 
σεως και τα αριθμ. εκατόν εξήντα εννέα (169) εκατόν ε¬ 
βδομήντα (170) και εκατόν εβδομήντα ένα (171) διαμερί¬ 
σματα που φαίνονται στο αριθμ. Α/2 σχέδιο κατόψεως και 
περιγράφονται ως εξής: 

Το Αριθμ. εκατόν εξήντα εννέα (169) διαμέρισμα αποτε- 
λείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό ε¬ 
νενήντα εννέα τμ. και πενήντα εκατοστά (99,50), ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέδου σα¬ 
ράντα τέσσερα δεκάκις χιλιοστά (44%°°) που αντιστοι¬ 
χούν σε μέτρα τετραγ. εκατόν είκοσι ένα και σαράντα ένα 
εκατοστά (121,41) ψήφους σαράντα τέσσερα (44) ποσο- 
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στό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν εί¬ 
κοσι οκτώ χιλ. (1 28%ο) κεντρικής θέρμανσης εκατόν είκο¬ 
σι οκτώ χιλ. {1 28%ο) και ανελκυστήρα εκατόν σαράντα 
χιλ. (140%ο) και συνορεύει: 

Ανατ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο και με το διαμέρισμα 
171 του ίδιου ορόφου, στοίχου καιπολ/κίας. 

Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια. Με το κλιμακοστάσιο και με κοινόκτητο οικόπε¬ 
δο. 

Το Αοιθμ. εκατόν εβδομήντα (170) διαμέρισμα αποτε- 
λείται από τρία (3' κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό ογδόντα 
μ2 (80,00), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του 
όλου οικοπέδου τριάντα πέντε δεκάκις χιλιοστά (35%οο) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγ. ενενήντα επτά μ2 και 
εξήντα δύο εκατοστά (97,62) ψήφους τριάντα πέντε (35) 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκα¬ 
τόν τρία χιλιοστά (103%ο) κεντρικής θέρμανσης εκατόν 
τρία χιλιοστά (103%ο) και ανελκυστήρα εκατόν δώδεκα 
χιλ. (112 %ο) και συνορεύει: 

Ανατ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Βορ. Με το κλιμ/σιο και με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το Αριθμ. εκατόν εβδομήντα ένα (171) διαμέρισμα απο- 
τελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και 
λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό ο¬ 
γδόντα μ2 (80,00), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέ¬ 
του επί του όλου οικοπέδου τριάντα πέντε δεκάκις χιλιο¬ 
στά (35%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγ. ενενήντα 
επτά μ2 και εξήντα δύο εκατοστά (97,62) ψήφουςτριάντα 
πέντε (35) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρή¬ 
στων εκατόν τρία χιλιοστά (103%ο) κεντρικής θέρμανσης 
εκατόν τρία χιλιοστά (103%ο) και ανελκυστήρα εκατόν 
δώδεκα χιλ. (112%ο) και συνορεύει: 

Ανατ.: Με το διαμ/σμα (178) του ίδιου ορόφου, στοίχου 
(20) της εφαπτομένης πολ/κίας. 

Δυτ. Με κλιμακοστάσιο και το διαμ'σμα (169) του ιδίου 
ορόφου, στοίχου και πολυκατοικίας. 

Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΔΩΜΑ: Το Δώμα αποτελείται από κοινόχρηστους χώ¬ 
ρους, κλιμακοστάσιο, χώρο μηχανοστασίου ανελκυστή¬ 
ρα και φαίνεται στο αριθμ. Α/3 σχέδιο κατόψεως. 

Τα διαμ/τατου στοίχου (19) έχουν κοινή θέρμανση μετά 
διαμ/τατου στοίχου (20). Στα διαμ/τατου στοίχου (19) α¬ 
ντιστοιχούν τα 500%ο των δαπανών κεντρικής θέρμανσης. 

ΣΤΟΙΧΟΣ είκοσι (20) 

Ο Στοίχος (20) τύπου 312 Α που φαίνεται στο αριθμ. 
11362/Α/2β/84 πολεοδομικά σχέδιο, αποτελείται από πυ¬ 
λωτή - Ισόγειο και τους πρώτο (Α), δεύτερο (Β) και τρίτο 
(Γ) πάνω από την πυλωτή - Ισόγειο ορόφους και δώμα, η 
περιγραφή των οποίων έχει ως εξής: 

Η πυλωτή - Ισόγειο περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώ¬ 
ρους, κεντρική είσοδο πολυκατοικίας κλιμακοστάσιο και 
ασανσέρ και φαίνεται στο αριθμ. Α/1 σχέδιο κατόψεως: 

Ο Α- όροφος περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, δη¬ 
λαδή κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και διάδρομο προσπελά- 
σεως και τα αριθμ. εκατόν εβδομήντα (172) εκατόν εβδο¬ 
μήντα τρία (173) και εκατόν εβδομήντα τέσσερα (174) δια¬ 
μερίσματα που φαίνονται στα αριθμ. Α/2 σχέδιο 
κατόψεως και περινράφονται ως εξής: 


Το Αριθμ. εκατόν εβδομήντα δύο (172) διαμέρισμα α- 
ποτελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λου¬ 
τρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβα¬ 
δό ενενήντα εννέα τμ. και πενήντα εκατοστά (99,50), πο¬ 
σοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου 
οικοπέδου σαράντα τέσσερα δεκάις χιλιοστά (44% Ο0 ) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγ. εκατόν είκοσι ένα και σα¬ 
ράντα ένα εκατοστά (121,41) ψήφους σαράντα τέσσερα 
(44) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ε¬ 
κατόν είκοσι επτά χιλ. ( 127% 0 ) κεντρικής θέρμανσης εκα¬ 
τόν είκοσι επτά χιλ. (127%ο) και ανελκυστήρα εκατόν δέ¬ 
κα επτά χιλ. (117%ο) και συνορεύει: 

Ανατ.: Με το κλιμακοστάσιο και με κοινόκτητο οικόπε¬ 
δο. 

Δυτ. Με το διαμ/σμα (165) του ιδίου ορόφου, στοίχου 
(19) της εφαπτομένης πολ^ίας. 

Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Με το κοινόκτητο οικόπεδο και με το διαμ/σμα 173 
του ιδίου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας. 

Το Αριθμ. εκατόν εβδομήντα τρία (173) διαμέρισμα α- 
ποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό ο¬ 
γδόντα μ2 (80,00), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέ¬ 
του επί του όλου οικοπέδου τριάντα πέντε δεκάκις χιλιο¬ 
στά (35%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγ. ενενήντα 
επτά μ2 και εξήντα δύο εκατοστά (97,62) ψήφουςτριάντα 
πέντε (35) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρή¬ 
στων εκατόν τρία χιλιοστά (103%ο) κεντρικής θέρμανσης 
εκατόν τρία χιλιοστά (103%ο) και ανελκυστήρα ενενήντα 
τρία χιλ. (93%°) και συνορεύει: 

Ανατ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Βορ. Με κλιμακοστάσιο και το διαμ/σμα 172 του ιδίου ο¬ 
ρόφου, στοίχου καιπολ/κίας. 

Νοτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το Αριθμ. εκατόν εβδομήντα τέσσερα (174) διαμέρισμα 
αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό ο¬ 
γδόντα μ2 (80,00), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέ¬ 
του επί του όλου οικοπέδου τριάντα πέντε δεκάκις χιλιο¬ 
στά (35%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγ. ενενήντα 
επτά μ2 και εξήντα δύο εκατοστά (97,62) ψήφουςτριάντα 
πέντε (35) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρή¬ 
στων εκατόν τρία χιλιοστά (103%ο) κεντρικής θέρμανσης 
εκατόν τρία χιλιοστά (103%ο) και ανελκυστήρα ενενήντα 
τρία χιλ. (93%ο) και συνορεύει: 

Ανατ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Δυτ. Με το λιμακοστάσιο και με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΟΡΟΦΟΣ 

Ο Β' όροφος περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, δη¬ 
λαδή κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και διάδρομο προσπελά- 
σεως και τα αριθμ. εκατόν εβδομήντα πέντε (175) εκατόν 
εβδομήντα έξι (176) κ αι εκατόν εβδομήντα επτά (177) δια¬ 
μερίσματα που φαίνονται στο αριθμ. Α/2 σχέδιο κατόψε¬ 
ως και περιγράφονται ως εξής: 

Το Αριθμ. εκατόν εβδομήντα πέντε (175) διαμέρισμα α- 
ποτελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λου¬ 
τρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβα¬ 
δό ενενήντα εννέα τμ. και πενήντα εκατοστά (99,50), πο¬ 
σοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου 
οικοπέδου σαράντα τέσσερα δεκάις χιλιοστά (44 °/οοο) που 
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αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγ. εκατόν είκοσι ένα και σα¬ 
ράντα ένα εκατοστά (121,41) ψήφους σαράντα τέσσερα 
(44) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ε¬ 
κατόν είκοσι επτά χιλ. (127%ο) κεντρικής θέρμανσης εκα¬ 
τόν είκοσι επτά χιλ. (127%») και ανελκυστήρα εκατόν εί¬ 
κοσι επτά χιλ. (127%ο) και συνορεύει: 

Ανατ.: Με το κλιμακοσΓάσιο και με κοινόκτητο οικόπε¬ 
δο. 

Δυτ. Με το διαμ/σμα (168) του ιδίου ορόφου, στοίχου 
(19) της εφαπτομένης πολ/κίας. 

Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Με το κοινόκτητο οικόπεδο και με το διαμ/σμα 176 
του ιδίου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας. 

Το Αριθμ. εκατόν εβδομήντα έξι (176) διαμέρισμα απο- 
τελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και 
λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό ο¬ 
γδόντα μ2 (80,00), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέ¬ 
του επί του όλου οικοπέδου τριάντα πέντε δεκάκις χιλιο¬ 
στά (35%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγ. ενενήντα 
επτά μ2 και εξήντα δύο εκατοστά (97,62) ψήφους τριάντα 
πέντε (35) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρή¬ 
στων εκατόν τρία χιλιοστά (103%ο) κεντρικής θέρμανσης 
εκατόν τρία χιλιοστά (103%ο) και ανελκυστήρα εκατόν 
τρία χιλ. (103%ο) και συνορεύει: 

Ανατ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Βορ. Με κλιμακοστάσιο και το διαμ/σμα 175 του ιδίου ο¬ 
ρόφου, στοίχου και πολ/κίας. 

Νοτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το Αριθμ. εκατόν εβδομήντα επτά (177) διαμέρισμα α- 
ποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό ο¬ 
γδόντα μ2 (80,00), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέ¬ 
του επί του όλου οικοπέδου τριάντα πέντε δεκάκις χιλιο¬ 
στά (35%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγ, ενενήντα 
επτά μ2 και εξήντα δύο εκατοστά (97,62) ψήφους τριάντα 
πεντε (35) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρή¬ 
στων εκατόν τρία χιλιοστά (103%°) κεντρικής θέρμανσης 
εκατόν τρία χιλιοστά (103%ο) και ανελκυστήρα εκατόν 
τρία χιλ. (103% ο ) και συνορεύει: 

Ανατ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Δυτ. Με το λιμακοστάσιο και με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Νοτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΤΡΙΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ 

Ο Γ' όροφος περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, δη¬ 
λαδή κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και διάδρομο προστελά- 
σεως και τα αριθμ. εκατόν εβδομήντα οκτώ (178) εκατόν 
εβδομήντα εννέα (179) και εκατόν ογδόντα (180) διαμερί¬ 
σματα που φαίνονται στο αριθμ. Α/2 σχέδιο κατόψεως και 
περιγράφονται ως εξής: 

Το Αριθμ. εκατόν εβδομήντα οκτώ (178) διαμέρισμα α- 
ποτελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λου¬ 
τρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβα- 
δο ενενήντα εννέα τμ. και πενήντα εκατοστοί (99,50), πο¬ 
σοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου 
οικοπέδου σαράντα τέσσερα δεκάκις χιλιοστά (44%οο) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγ. εκατόν είκοσι ένα και 
σαράντα ένα εκατοστά (121,41) ψήφους σαράντα τέσσε¬ 
ρα (44) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρή¬ 
στων εκατόν είκοσι οκτώ χιλ. ( 128%ο) κεντρικής θέρμαν¬ 
σης εκατόν είκοσι οκτώ χιλ. (128%ο) και ανελκυστήρα ε¬ 
κατόν σαράντα χιλ. (140%ο) και συνορεύει: 


Ανατ.: Με το κλιμακοστάσιο και με κοινόκτητο οικόπε¬ 
δο. 

Δυτ. Με το διαμ/σμα (171) του ιδίου ορόφου, στοίχου 
(19) της εφαμπτόμενης πολ/κίας. 

Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια. Με κοινόκτητο οικόπεδο και με το διαμ/σμα 179 
του ιδίου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας. 

Το Αριθμ. εκατόν εβδομήντα εννέα (179) διαμέρισμα α- 
ποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό ο¬ 
γδόντα μ2 (80,00), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέ¬ 
του επί του όλου οικοπέδου τριάντα πέντε δεκάκις χιλιο¬ 
στά (35%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγ. ενενήντα 
επτά μ2 και εξήντα δύο εκατοστά (97,62) ψήφουςτριάντα 
πέντε (35) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρή¬ 
στων εκατόν τρία χιλιοστά (103%ο) κεντρικής θέρμανσης 
εκατόν τρία χιλιοστά (103%ο) και ανελκυστήρα εκατόν 
δώδεκα χιλ. (112%ο) και συνορεύει: 

Ανατ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Βορ. Με το κλιμ/σιο και το διαμ/σμα 178 του ιδίου ορό¬ 
φου στοίχου και πολ/κίας. 

Νοτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το Αριθμ. εκατόν ογδόντα (180) διαμέρισμα αποτελει- 
ται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό ογδόντα 
μ2 (80,00) , ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επίτου 
όλου οικοπέδου τριάντα πέντε δεκάκις χιλιοστά (35%οο) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγ. ενενήντα επτά μ2 και 
εξήντα δύο εκατοστά (97,62) ψήφους τριάντα πέντε (35) 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκα¬ 
τόν τρία χιλιοστά (103%ο) κεντρικής θέρμανσης εκατόν 
τρία χιλιοστά (103%ο) και ανελκυστήρα εκατόν δώδεκα 
χιλ. (112%ο) και συνορεύει: 

Ανατ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτ Με το κλιμακοστάσιο και το κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΔΩΜΑ: Το Δώμα αποτελείται από κοινόχρηστους χώ¬ 
ρους, κλιμακοστάσιο, χώρο μηχανοστασίου ανελκυστή¬ 
ρα και φαίνεται στο αριθμ. Α/3 σχέδιο κατόψεως. 

Τα διαμ/τατου στοίχου (20) έχουν κοινή θέρμανση μετά 
διαμ/τα του στοίχου (19). Στα διαμ/τα του στοίχου (20) α¬ 
ντιστοιχούν τα 500%ο των δαπανών κεντρικής θέρμαν¬ 
σης. 

ΣΤΟΙΧΟΣ είκοσι ένα (21) 

Ο Στοίχος (21) τύπου 312ΓΑ που φαίνεται στο αριθμ. 
11362/Α/2β/84 πολεοδομικό σχέδιο αποτελείται από πυ¬ 
λωτή - Ισόγειο και τους πρώτο (Α), δεύτερο (Β) και τρίτο 
(Γ) πάνω απάτην πυλωτή - Ισόγειο ορόφους και δώμα, η 
περιγραφή των οποίων έχει ως εξής: 

Η πυλωτή - Ισόγειο περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώ¬ 
ρους, κεντρική είσοδο πολυκατοικίας κλιμακοστάσιο και 
ασανσέρ και φαίνεται στο αριθμ. Α/1 σχέδιο κατόψεως: 

Ο Α- όροφος περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, δη¬ 
λαδή κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και διάδρομο προσπελά- 
σεως και τα αριθμ. εκατόν ογδόντα ένα (181) εκατόν ο¬ 
γδόντα δύο (182) και εκατόν ογδόντα τρία (183) διαμερί¬ 
σματα που φαίνονται στο αριθμ. Α/2 σχέδιο κατόψεως και 
περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. εκατόν ογδόντα ενα (181) διαμέρισμα αποτε- 
λείται από δύο (2) κύρια δωμάτια κουζίνα, λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό πενήντα 





ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


10574ζ 


οκτώ και σαράντα εκατ. (58,40), ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου είκοσι εννέα δεκά¬ 
κις χιλιοστά (29%οα) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγω¬ 
νικά εβδομήντα ένα μ2 και είκοσι έξι εκατ. (71.26) ψήφους 
είκοσι εννέα (29) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοι¬ 
νοχρήστων ογδόντα δύο χιλιοστά (82%ο), κεντρικής θέρ¬ 
μανσης ογδόντα δύο χιλιοστά (82%ο) και ανελκυστήρος 
εβδομήντα πέντε χιλ. (75%ο) και συνορεύει: 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κλιμακοστάσιο και με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. εκατόν ογδόντα δύο (182) διαμέρισμα απατε- 
λείται από τρία (3) κύρια δωμάτια κουζίνα, λουτοό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό εβδομή¬ 
ντα οκτώ καιτριάντα εκατ. (78,30) , ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα πέντε δεκά¬ 
κις χιλιοστά (35%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνι¬ 
κά ενενήντα πέντε μ2 και πενήντα τέσσερα εκατ. (94,54) ψή¬ 
φους τριάντα πέντε (35) ποσοστό συμμετοχής στις δαπά¬ 
νες κοινοχρήστων εκατόν ένδεκα χιλιοστά (111 %ο), 
κεντρικής θέρμανσης εκατόν ένδεκα χιλιοστά (111%ο) και 
ανελκυστήρος εκατόν ένα χιλ. (101 %ο) και συνορεύει: 

Ανατολικά: Με κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα 183 
του ιδίου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας. 

Δυτικά: Με διαμέρισμα (191) του ιδίου ορόφου, στοίχου 
(22) της εφαπτομένης πολυκατοικίας. 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κλιμακοστάσιο και με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. εκατόν ογδόντα τρία (183) διαμέρισμα αποτε- 
λείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια κουζίνα, λουτρό και 
λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό ενε¬ 
νήντα οκτώ και πενήντα πέντε εκατ. (98,55), ποσοστό συ- 
νιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου σα¬ 
ράντα τέσσερα δεκάκις χιλιοστά (44% 00 ) που αντιστοι¬ 
χούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι και είκοσι πέντε 
εκατοστά (120,25) ψήφους σαράντα τέσσερις (44) ποσο¬ 
στό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν σα¬ 
ράντα χιλιοστά (140%ο), κεντρικής θέρμανσης εκατόν 
σαράντα χιλιοστά (140%ο) και ανελκυστήρος εκατόν εί¬ 
κοσι επτά χιλ. ( 127%ο) και συνορεύει: 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο και με το διαμέρισμα 
182 του ιδίου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας. 

Βόρεια: Με κλιμακοστάσιο και με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΟΡΟΦΟΣ 

Ο Β' όροφος περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, δη¬ 
λαδή κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και διάδρομο προσπελά- 
σεως και τα αριθμ. εκατόν ογδόντα τέσσερα (184) εκατόν 
ογδόντα πέντε (185) και εκατόν ογδόντα έξι (186) διαμε¬ 
ρίσματα που φαίνονται στο αριθμ. Α/2 σχέδιο κατόψεως 
και περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. εκατόν ογδόντα τέσσερα (184) διαμέρισμα α- 
ποτελείται από δύο ( 2 ) κύρια δωμάτια κουζίνα, λουτρό και 
λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό πενή¬ 
ντα οκτώ και σαράντα εκατ. (58,40), ποσοστό συνιδιοκτη- 
σίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου είκοσι εννέα 
δεκάκις χιλιοστά (29%οθ) που αντιστοιχούν σε μέτρα τε¬ 
τραγωνικά εβδομήντα ένα μ2 και είκοσι έξι εκατ. (71,26) 
ψήφους είκοσι εννέα (29) ποσοστό συμμετοχής στις δα¬ 
πάνες κοινοχρήστων ογδόντα δύο χιλιοστά (82 %ο), κε¬ 


ντρικής θέρμανσης ογδόντα δύο χιλιοστά (82%ο) και α¬ 
νελκυστήρος ογδόντα δύο χιλ. (82%ο) και συνορεύει: 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κλιμακοστάσιο και με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. εκατόν ογδόντα πέντε (185) διαμέρισμα απο- 
τελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια κουζίνα, λουτρό και 
λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό εβδο¬ 
μήντα οκτώ καιτριάντα εκατ. (78,30), ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα 
πέντε δεκάκις χιλιοστά (35%οθ) που αντιστοιχούν σε μέ¬ 
τρα τετραγωνικά ενενήντα πέντε μ2 και πενήντα τέσσερα 
εκατ. (94,54) ψήφους τριάντα πέντε (35) ποσοστό συμμε¬ 
τοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν ένδεκα χιλιο¬ 
στά (111 %ο) , κεντρικής θέρμανσης εκατόν ένδεκα χιλιο¬ 
στά (111 %ο) και ανελκυστήρος εκατόν ένδεκα χιλ. 
(111%ο) και συνορεύει: 

Ανατολικά: Με κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα 186 
του ιδίου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας. 

Δυτικά: Με διαμέρισμα (194) του ιδίου ορόφου, στοίχου 
(22) της εφαπτομένης πολυκατοικίας. 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κλιμακοστάσιο και με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. εκατόν ογδόντα έξι (186) διαμέρισμα αποτε- 
λείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια κουζίνα, λουτρό και 
Λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό ενε¬ 
νήντα οκτώ και πενήντα πέντε εκατ. (98,55), ποσοστό συ- 
νιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου σα¬ 
ράντα τέσσερα δεκάκις χιλιοστά (44%οο) που αντιστοι¬ 
χούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι και είκοσι πέντε 
εκατοστά (120,25) ψήφους σαράντα τέσσερις (44) ποσο¬ 
στό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν σα¬ 
ράντα χιλιοστά ( 140%ο) , κεντρικής θέρμανσης εκατόν σα¬ 
ράντα χιλιοστά (140%ο) και ανελκυστήρος εκατόν σαρά¬ 
ντα χιλ. (140%ο) και συνορεύει: 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο και με το διαμέρισμα 
185 του ιδίου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας. 

Βόρεια: Με κλιμακοστάσιο και με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΤΡΙΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ 

Ο Γ' όροφος περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, δη¬ 
λαδή κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και διάδρομο προσπελά- 
σεως και τα αριθμ. εκατόν ογδόντα επτά (187) εκατόν ο¬ 
γδόντα οκτώ ( 188) και εκατόν ογδόντα εννέα ( 189) διαμε¬ 
ρίσματα που φαίνονται στο αριθμ. Α/2 σχέδιο κατόψεως 
και περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. εκατόν ογδόντα επτά (187) διαμέρισμα απο- 
τελείται από δύο (2) κύρια δωμάτια κουζίνα, λουτρό και 
λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό πενή¬ 
ντα οκτώ και σαράντα εκατ. (58,40) , ποσοστό συνιδιοκτη- 
σίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου είκοσι εννέα 
δεκάκις χιλιοστά (29%οθ) που αντιστοιχούν σε μέτρα τε¬ 
τραγωνικά εβδομήντα ένα μ2 και είκοσι έξι εκατ, (71,26) 
ψήφους είκοσι εννέα (29) ποσοστό συμμετοχής στις δα¬ 
πάνες κοινοχρήστων ογδόντα τρία χιλιοστά (83%ο), κε¬ 
ντρικής θέρμανσης ογδόντα τρία χιλιοστά (83%ο) και α¬ 
νελκυστήρος ενενήντα χιλ. (90%ο) και συνορεύει: 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κλιμακοστάσιο και με κοινόκτητο οικόπεδο 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Το αριθμ. εκατόν ογδόντα οκτώ (188) διαμέρισμα απο- 
τελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια κουζίνα, λουτρό και 
λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό εβδο¬ 
μήντα οκτώ και τριάντα εκατ. (78,30), ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα 
πέντε δεκάκις χιλιοστά (35%οο) που αντιστοιχούν σε μέ¬ 
τρα τετραγωνικά ενενήντα πέντε μ2 και πενήντα τέσσερα 
εκατ. (94,54) ψήφους τριάντα πέντε (35) ποσοστό συμμε¬ 
τοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν ένδεκα χιλιο¬ 
στά (111 %ο), κεντρικής θέρμανσης εκατόν ένδεκα χιλιο¬ 
στά (111 %ο) και ανελκυστήρος εκατόν είκοσι ένα χιλ. 
(121 %ο) και συνορεύει: 

Ανατολικά: Με κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα (189) 
του ιδίου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας. 

Δυτικά: Με διαμέρισμα (197) του ιδίου ορόφου, στοίχου 
(22) της εφαπτομένης πολυκατοικίας. 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. εκατόν ογδόντα εννέα (189) διαμέρισμα απο- 
τελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό ε¬ 
νενήντα οκτώ και πενήντα πέντε εκατ. (98,55), ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέδου σα¬ 
ράντα τέσσερα δεκάκις χιλιοστά (44%°ο) που αντιστοι¬ 
χούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι και είκοσι πέντε 
εκατοστά (120,25) ψήφους σαράντα τέσσερις (44) ποσο¬ 
στό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν σα¬ 
ράντα χιλιοστά ( 140%ο) , κεντρικής θέρμανσης εκατόν σα¬ 
ράντα χιλιοστά (140%ο) και ανελκυστήρος εκατόν πενή¬ 
ντα τρία χιλ. (153%ο) και συνορεύει: 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο και με το διαμέρισμα 
188 του ιδίου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας. 

Βόρεια: Με κλιμακοστάσιο και με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΔΩΜΑ: Το Δώμα αποτελείται από κοινόχρηστους χώ¬ 
ρους, κλιμακοστάσιο, χώρο μηχανοστασίου ανελκυστή¬ 
ρα και φαίνεται στο αριθμ. Α/3 σχέδιο κατόψεως. 

Τα διαμερίσματα του στοίχου (21) έχουν κοινή θέρμαν¬ 
ση μετά διαμερίσματα του στοίχου (22). 

Στα διαμερίσματα του στοίχου (21) αντιστοιχούν 476%° 
των δαπανών κεντρικής θέρμανσης. 

ΣΤΟΙΧΟΣ είκοσι δύο (22) 

Ο Στοίχος (22) τύπου 312 Α που φαίνεται στο αριθμ. 
11362/Α/2β/84 πολεοδομικό σχέδιο αποτελείται από πυ¬ 
λωτή - Ισόγειο και τους πρώτο (Α), δεύτερο (Β) και τρίτο 
(Γ) πάνω από την πυλωτή - Ισόγειο ορόφους και δώμα, η 
περιγραφή των οποίων έχει ως εξής: 

Η πυλωτή - Ισόγειο περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώ¬ 
ρους, κεντρική είσοδο πολυκατοικίας κλιμακοστάσιο και 
ασανσέρ και φαίνεται στο αριθμ. Α/1 σχέδιο κατόψεως: 

Ο Α- όροφος περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, δη¬ 
λαδή κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και διάδρομο προσπελά- 
σεως και τα αριθμ. εκατόν ενενήντα (190) εκατόν ενενή¬ 
ντα ένα (191) και εκατόν ενενήντα δύο (192) διαμερίσμα¬ 
τα που φαίνονται στο αριθμ. Α/2 σχέδιο κατόψεως και 
περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. εκατόν ενενήντα (190) διαμέρισμα αποτελεί- 
ται από τρία (3) κύρια δωμάτια κουζίνα, λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό ογδόντα 
μ2 (80,00), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του 
όλου οικοπέδου τριάντα πέντε δεκάκις χιλιοστά (35%°ο) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα επτά 


μ2 και εξήντα δύο εκατοστά (97,62) ψήφους τριάντα πέ¬ 
ντε (35) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρή¬ 
στων εκατόν τρία χιλιοστά (1 03%ο) , κεντρικής θέρμανσης 
εκατόν τρία χιλιοστά (1 03 %ο) και ανελκυστήρος ενενήντα 
τρία χιλ. (93 % 0 ) και συνορεύει: 

Ανατολικά: Με κλιμακοστάσιο και με κοινόκτητο οικό¬ 
πεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. εκατόν ενενήντα ένα (191) διαμέρισμα αποτε- 
λείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια κουζίνα, λουτρό και 
λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό ενε¬ 
νήντα εννέα μ2 και πενήντα εκατοστά (99,50), ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέδου σα¬ 
ράντα τέσσερα δεκάκις χιλιοστά (4%οο) που αντιστοιχούν 
σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι ένα και σαράντα ένα 
εκατοστά (121,41) ψήφους σαράντα τέσσερα (44) ποσο¬ 
στό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν εί¬ 
κοσι επτά χιλιοστά (127%ο), κεντρικής θέρμανσης εκατόν 
είκοσι επτά χιλιοστά (127 %ο) και ανελκυστήρος εκατόν 
δέκα επτά χιλ. (117 %ο) και συνορεύει: 

Ανατολικά: Με το διαμέρισμα (182) του ιδίου ορόφου, 
στοίχου (21) της εφαπτομένης πολυκατοικίας. 

Δυτικά: Με κλιμακοστάσιο και με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο και με το διαμέρισμα 
192 του ιδίου ορόφου στοίχου και πολυκατοικίας. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. εκατόν ενενήντα δύο (192) διαμέρισμα απο- 
τελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια κουζίνα, λουτρό και 
λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό ο¬ 
γδόντα μ2 (80,00), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέ¬ 
του επί του όλου οικοπέδου τριάντα πέντε δεκάκις χιλιο¬ 
στά (35%οθ) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενε¬ 
νήντα επτά μ2 και εξήντα δύο εκατοστά (97,62) ψήφους 
τριάντα πέντε (35) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων εκατόν τρία χιλιοστά (103%ο), κεντρικής 
θέρμανσης εκατόν τρία χιλιοστά (103 %ο) και ανελκυστή¬ 
ρος ενενήντα τρία χιλ. (93 %ο) και συνορεύει: 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με ι ακοστάσιο και με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΟΡΟΦΟΣ 

Ο Β' όροφος περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, δη¬ 
λαδή κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και διάδρομο προσπελά- 
σεως και τα αριθμ. εκατόν ενενήντα τρία (193) εκατόν ε¬ 
νενήντα τέσσερα (194) και εκατόν ενενήντα πέντε (195) 
διαμερίσματα που φαίνονται στο αριθμ. Α/2 σχέδιο κατό¬ 
ψεως και περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. εκατόν ενενήντα τρία (193) διαμέρισμα απο- 
τελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια κουζίνα, λουτρό και 
λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό ο¬ 
γδόντα μ2 (80,00), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέ¬ 
του επί του όλου οικοπέδου τριάντα πέντε δεκάκις χιλιο¬ 
στά (35%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενε¬ 
νήντα επτά μ2 και εξήντα δύο εκατοστά (97,62) ψήφους 
τριάντα πέντε (35) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων εκατόν τρία χιλιοστά (103%°), κεντρικής 
θέρμανσης εκατόν τρία χιλιοστά (103 %ο) και ανελκυστή¬ 
ρος εκατόν τρία χιλιοστά (103 %ο) και συνορεύει: 

Ανατολικά: Με κλιμακοστάσιο και με κοινόκτητο οικό¬ 
πεδο. 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 
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Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικοπεδο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. εκατόν ενενήντα τέσσερα (194) διαμέρισμα α- 
ποτελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια κουζίνα, λου¬ 
τρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβα- 
δό ενενήντα εννέα μ2 και πενήντα εκατοστά (99,50), πο¬ 
σοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου 
οικοπέδου σαράντα τέσσερα δεκάκις χιλιοστά (4%οο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι ένα και 
σαράντα ένα εκατοστά (121,41) ψήφους σαράντα τέσσε¬ 
ρα (44) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων 
εκατόν είκοσι επτά χιλιοστά (127%ο), κεντρικής θέρμαν¬ 
σης εκατόν είκοσι επτά χιλιοστά (127 %ο) και ανελκυστη- 
ρος εκατόν είκοσι επτά χιλ. (127 %ο) και συνορεύει: 

Ανατολικά: Με το διαμέρισμα (185) του ιδίου ορόφου, 
στοίχου (21) της εφαπτομένης πολυκατοικίας. 

Δυτικά: Με κλιμακοστάσιο και με κοινόκτητο οικόπεδο. 
Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο και με το διαμέρισμα 
195 του ιδίου ορόφου στοίχου και πολυκατοικίας. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. εκατόν ενενήντα πέντε (195) διαμέρισμα απο- 
τελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια κουζίνα, λουτρό και 
λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό ο¬ 
γδόντα μ2 (80,00), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέ¬ 
του επί του όλου οικοπέδου τριάντα πέντε δεκάκις χιλιο¬ 
στά (35%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενε¬ 
νήντα επτά μ2 και εξήντα δύο εκατοστά (97,62) ψήφους 
τριάντα πέντε (35) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων εκατόν τρία χιλιοστά (103%ο), κεντρικής 
θέρμανσης εκατόν τρία χιλιοστά (103 %ο) και ανελκυστη- 
ρος εκατόν τρία χιλ. (103 %ο) και συνορεύει: 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κλιμακοστάσιο και με κοινόκτητο οικόπεδο. 
ΤΡΙΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ 

Ο Γ όροφος περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, δη¬ 
λαδή κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και διάδρομο προσπελά- 
σεως και τα αριθμ. εκατόν ενενήντα έξι (196) εκατόν ενε¬ 
νήντα επτά (197) και εκατόν ενενήντα οκτώ (198) διαμερί¬ 
σματα που φαίνονται στο αριθμ. Α/2 σχέδιο κατόψεως και 
περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. εκατόν ενενήντα έξι (196) διαμέρισμα αποτε- 
λείται από τρία (3) κύρια δωμάτια κουζίνα, λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό ογδόντα 
μ2 ( 80 , 00 ), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επίτου 
όλου οικοπέδου τριάντα πέντε δεκάκις χιλιοστά (35%οο) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα επτά 
μ2 και εξήντα δύο εκατοστά (97,62) ψήφους τριάντα πέ¬ 
ντε (35) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρή¬ 
στων εκατόντρία χιλιοστά (103%ο), κεντρικής θέρμανσης 
εκατόν τρία χιλιοστά (103 %ο) και ανελκυστήρας εκατόν 
δώδεκα χιλιοστά (112 %ο) και συνορεύει: 

Ανατολικά: Με κλιμακοστάσιο και με κοινόκτητο οικό¬ 
πεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. εκατόν ενενήντα επτά (197) διαμέρισμα απο- 
τελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό ε¬ 
νενήντα εννέα μ2 και πενήντα εκατοστά (99,50), ποσοστό 


συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέδου σα¬ 
ράντα τέσσερα δεκάκις χιλιοστά (4%οο) που αντιστοιχούν 
σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι ένα και σαράντα ένα 
εκατοστά (121,41) ψήφους σαράντα τέσσερα (44) ποσο¬ 
στό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν εί¬ 
κοσι οκτώ χιλιοστά (128%»), κεντρικής θέρμανσης εκατόν 
είκοσι οκτώ χιλιοστά (128 %ο) και ανελκυστήρος εκατόν 
σαράντα χιλ. (140 %ο) και συνορεύει: 

Ανατολικά: Με το διαμέρισμα (188) του ιδίου ορόφου, 
στοίχου (21) της εφαπτομένης πολυκατοικίας. 

Δυτικά: Με κλιμακοστάσιο και με κοινόκτητο οικόπεδο. 
Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο και με το διαμέρισμα 
198 του ιδίου ορόφου στοίχου και πολυκατοικίας. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. εκατόν ενενήντα οκτώ (198) διαμέρισμα απο- 
τελείται από Τ ρία (3) κύρια δωμάτιά κουζίνα, λουτρό και 
λοιπούς βοηθητικούς χώ,υους, έχει καθαρό εμβαδό ο¬ 
γδόντα μ2 (80,00), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέ¬ 
του επίτου όλου οικοπέδου τριάντα πέντε δεκάκις χιλιο¬ 
στά (35%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενε¬ 
νήντα επτά μ2 και εξήντα δύο εκατοστά (97,62) ψήφους 
τριάντα πέντε (35) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων εκατόν τρία χιλιοστά (103%ο), κεντρικής 
θέρμανσης εκατόν τρία χιλιοστά (103 %°) και ανελκυστή¬ 
ρος εκατόν δώδεκα χιλ. (112 %ο) και συνορεύει: 
Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κλιμακοστάσιο και με κοινόκτητο οικόπεδο. 
ΔΩΜΑ: Το Δώμα αποτελείται από κοινόχρηστους χώ¬ 
ρους, κλιμακοστάσιο, χώρο μηχανοστασίου ανελκυστή¬ 
ρα και φαίνεται στο αριθμ. Α/3 σχέδιο κατόψεως. 

Τα διαμερίσματα του στοίχου (22) έχουν κοινή θέρμαν¬ 
ση μετά διαμερίσματα του στοίχου (21). 

Στα διαμερίσματα του στοίχου (22) αντιστοιχούν τα 
524%ο των δαπανών κεντρικής θέρμανο ης. 

ΣΤΟΙΧΟΣ είκοσι τρία (23) 

Ο Στοίχος (23) τύπου 312 Α που φαίνεται στο αριθμ. 

11362/Α/2β/84 πολεοδομικό σχέδιο αποτελείται από πυ¬ 
λωτή - Ισόγειο και τους πρώτο (Α), δεύτερο (Β) και τρίτο 
(Γ) πάνω από την πυλωτή - Ισόγειο ορόφους και δώμα, η 
περιγραφή των οποίων έχει ως εξής: 

Η πυλωτή - Ισόγειο περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώ¬ 
ρους, κεντρική είσοδο πολυκατοικίας κλιμακοστάσιο και 
ασανσέρ και φαίνεται στο αριθμ. Α/Τ σχέδιο κατόψεως: 

Ο Α' όροφος περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, δη¬ 
λαδή κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και διάδρομο προσπελά- 
σεως και τα αριθμ. εκατόν ενενήντα εννέα (199) εκατόν 
διακόσια (200) και εκατόν διακόσιο ένα (201) διαμερίσμα¬ 
τα που φαίνονται στο αριθμ. Α/2 σχέδιο κατόψεως και πε- 
ριγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. εκατόν ενενήντα εννέα (199) διαμέρισμα απο- 
τελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό ε¬ 
νενήντα εννέα μ2 και πενήντα εκατοστά (99,50), ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέδου σα¬ 
ράντα τέσσερα δεκάκις χιλιοστά (44%οο) που αντιστοι¬ 
χούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοοι ένα και σαρά¬ 
ντα ένα εκατοστά (121,4;) ψήφους σαράντα τέσσερα (44) 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκα¬ 
τόν είκοσι επτά χιλιοστά (127%ο), κεντρικής θέρμανσης ε¬ 
κατόν είκοσι επτά χιλιοστά (127 %ή και ανελκυστήρος ε¬ 
κατόν δέκα επτά χιλ. (117 %ο) και συνορεύει: 
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Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο και με το διαμέρι¬ 
σμα (201) του ιδίου ορόφου, στοίχου (21) της εφαπτομέ¬ 
νης πολυκατοικίας. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κλιμακοστάσιο και με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. διακόσια (200) διαμέρισμα αποτελείται από 
τρία (3) κύρια δωμάτια κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοη¬ 
θητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό ογδόντα μ2 
(80,00), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του ό¬ 
λου οικοπέδου τριάντα πέντε δεκάκις χιλιοστά (35%οο) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα επτά 
μ2 και εξήντα δύο εκατοστά (97,62) ψήφους τριάντα πέ¬ 
ντε (35) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρή¬ 
στων εκατόντρία χιλιοστά (103%ο), κεντρικής θέρμανσης 
εκατόντρία χιλιοστά (103 %ο) και ανελκυστήρος ενενήντα 
τρία χιλ. (93%ο) και συνορεύει: 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βόρεια: Με κλιμακοστάσιο και με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. διακόσια ένα (201) διαμέρισμα αποτελείται α¬ 
πό τρία (3) κύρια δωμάτια κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό ογδόντα μ2 
(80,00), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επίτου ό¬ 
λου οικοπέδου τριάντα πέντε δεκάκις χιλιοστά (35%οο) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα επτά 
μ2 και εξήντα δύο εκατοστά (97.62) ψήφους τριάντα πέ¬ 
ντε (35) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρή¬ 
στων εκατόν τρία χιλιοστά (103%ο), κεντρικής θέρμανσης 
εκατόντρία χιλιοστά (103 %ο) και ανελκυστήρος ενενήντα 
τρία χιλ. (93%ο) και συνορεύει: 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο και με το διαμέρι¬ 
σμα (208) του ιδίου ορόφου, στοίχου 24της εφαπτομένης 
πολυκατοικίας. 

Δυτικά: Με κοιμακοστάσιο και το διαμέρισμα (199) του 
ίδιου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας. 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΟΡΟΦΟΣ 

Ο Β' όροφος περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, δη¬ 
λαδή κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και διάδρομο προσπελ.ά- 
σεως και τα αριθμ. διακόσια δύο (202) εκατόν διακόσια 
τρία (203) και εκατόν διακόσια τέσσερα (204) διαμερί¬ 
σματα που φαίνονται στο αριθμ. Α/2 σχέδιο κατόψεως και 
περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. διακόσια δύο (202) διαμέρισμα αποτελείται α¬ 
πό τέσσερα (4) κύρια δωμάτια κουζίνα, λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό ενενή¬ 
ντα εννέα μ2 και πενήντα εκατοστά (99,50), ποσοστό συ- 
νιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
σαράντα τεσσερα δεκάκις χιλιοστά (44%οα) που αντιστοι¬ 
χούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι ένα και σαρά¬ 
ντα ένα εκατοστά (121,41) ψήφους σαράντα τέσσερα (44) 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπανες κοινοχρήστων εκα¬ 
τόν είκοσι επτά χιλιοστά ;127%ο), κε ντρικής θέρμανσης ε¬ 
κατόν είκοσι επτά χιλιοστά (127 %ο) και ανελκυστήρος ε¬ 
κατόν είκοσι επτά χιλ. (127 %ο) κοι συνορεύει. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο και με το διαμέρι¬ 
σμα (204) του ιδίου ορόφου, στοίχου και πολυκατοικίας. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια. Με κλιμακοστάσιο και με κοινόκτητο οικόπεδο. 


Το αριθμ. διακόσια τρία (203) διαμέρισμα αποτελείται 
από τρία (3) κύρια δωμάτια κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό ογδόντα μ2 
(80,00), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επίτου ό¬ 
λου οικοπέδου τριάντα πέντε δεκάκις χιλιοστά (35%οο) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα επτά 
μ2 και εξήντα δύο εκατοστά (97,62) ψήφους τριάντα πέ¬ 
ντε (35) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρή- 
στωνεκατόντρίαχιλιοστά (103%ο), κεντρικής θέρμανσης 
εκατόν τρία χιλιοστά (103 %ο) και ανελκυστήρος εκατόν 
τρία χιλ. (103%ο) και συνορεύει: 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βόρεια: Με κλιμακοστάσιο και με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. διακόσια τέσσερα (204) διαμέρισμα αποτε- 
λείται από τρία (3) κύρια δωμάτια κουζίνα, λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό ογδοντα 
μ2 (80,00) , ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του 
όλου οικοπέδου τριάντα πέντε δεκάκις χιλιοστά (35%οο) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα επτά 
μ2 και εξήντα δύο εκατοστά (97,62) ψήφους τριάντα πέ¬ 
ντε (35) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρή¬ 
στων εκατόν τρία χιλιοστά (103%ο), κεντρικής θέρμανσης 
εκατόντρία χιλιοστά (103 %ο) και ανελκυστήρος εκατόν 
τρία χιλ. (103%=.) και συνορεύει: 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο και με το διαμέρι¬ 
σμα (211)του ιδίου ορόφου, στοίχου 24της εφαπτομένης 
πολυκατοικίας. 

Δυτικά: Με κοιμακοστάσιο και το διαμέρισμα (202) του 
ιδίου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας. 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΤΡΙΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ 

Ο Γ' όροφος περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, δη¬ 
λαδή κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και διάδρομο προσπελά- 
σεως και τα αριθμ. διακόσια πέντε (205) διακόσια έξι 
(206) και διακόσια επτά (207) διαμερίσματα που φαίνο¬ 
νται στο αριθμ. Α/2 σχέδιο κατόψεως και περιγράφονται 
ως εξής: 

Το αριθμ. διακόσια πέντε (205) διαμέρισμα αποτελείται 
από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια κουζίνα, λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό ενενή¬ 
ντα εννέα μ2 και πενήντα εκατοστά (99,50), ποσοστό συ- 
νιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου σα¬ 
ράντα τέσσερα δεκάκις χιλιοστά (44%οο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι ένα και 
σαράντα ένα εκατοστά (121,41) ψήφους σαράντα τέσσε¬ 
ρα (44) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρή¬ 
στων εκατό ν είκοσι οκτώ χιλιοστά ( 128%ο) , κεντρικής θέρ¬ 
μανσης εκατόν είκοσι οκτώ χιλιοστά (128 %ο) και ανελκυ¬ 
στήρος εκατόν σαράντα χιλ. (140%ο) και συνορεύει: 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο και με το διαμέρι¬ 
σμα (207) του ιδίου ορόφου στοίχου και πολυκατοικίας. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κλιμακοστάσιο και με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. διακόσια έξι (206) διαμέρισμα αποτελείται α¬ 
πό τρία (3) κύρια δωμάτια κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό ογδόντα μ2 
(80,00), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του ό¬ 
λου οικοπέδου τριάντα πέντε δεκάκις χιλιοατα (35%οο) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα επτά 
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μ2 και εξήντα δύο εκατοστά (97,62) ψήφους τριάντα πέ¬ 
ντε (35) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρή¬ 
στων εκατόν τρία χιλιοστά (103%α), κεντρικής θέρμανσης 
εκατόν τρία χιλιοστά (103 %ο) και ανελκυστήρος εκατόν 
δώδεκα χιλ. (112%ο) και συνορεύει: 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βόρεια: Με κλιμακοστάσιο και με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. διακόσια επτά (207) διαμέρισμα αποτελείται 
από τρία (3) κύρια δωμάτια κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό ογδόντα μ2 
(80,00), ποσοστό συνιδιοκτησιας εξ αδιαιρέτου επί του ό¬ 
λου οικοπέδου τριάντα πέντε δεκάκις χιλιοστά (35%αο) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα επτά 
μ2 και εξήντα δύο εκατοστά (97,62) ψήφους τριάντα πέ¬ 
ντε (35) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρή¬ 
στων εκατόν τρία χιλιοστά (103 %ο), κεντρικής θέρμανσης 
εκατόν τρία χιλιοστά (103 %°) και ανελκυστήρος εκατόν 
δώδεκα χιλ. (112%ο) και συνορεύει: 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο και με το διαμέρι¬ 
σμα (214) του ιδίου ορόφου, στοίχου 24της εφαπτομένης 
πολυκατοικίας. 

Δυτικά: Με κοιμακοστάσιο και το διαμέρισμα (205) του 
ιδίου ορόφου, στοίχου καιπολ/κίας. 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΔΩΜΑ: Το Δώμα αποτελείται από κοινόχρηστους χώ¬ 
ρους, κλιμακοστάσιο, χώρο μηχανοστασίου ανελκυστή¬ 
ρα και φαίνεται στο αριθμ. Α/3 σχέδιο κατόψεως. 

Τα διαμερίσματα του στοίχου (23) έχουν κοινή θέρμαν¬ 
ση με τα διαμερίσματα του στοίχου (24). 

Στα διαμερίσματα του στοίχου (23) αντιστοιχούν τα 
524%ο των δαπανών κεντρικής θέρμανσης. 

ΣΤΟΙΧΟΣ είκοσι τέσσερα (24) 

Ο Στοίχος (24) τύπου 312 ΓΑ που φαίνεται στο αριθμ. 
11362/Α/2β/84 πολεοδομικό σχέδιο αποτελείται από πυ¬ 
λωτή - Ισόγειο και τους πρώτο (Α), δεύτερο (Β) και τρίτο 
(Γ) πάνω από την πυλωτή - Ισόγειο ορόφους και δώμα, η 
περιγραφή των οποίων έχει ως εξής: 

Η πυλωτή - Ισόγειο περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώ¬ 
ρους, κεντρική είσοδο πολυκατοικίας κλιμακοστάσιο και 
ασανσέρ και φαίνεται στο αριθμ. Α/1 σχέδιο κατόψεως: 

Ο Α' όροοος περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, δη¬ 
λαδή κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και διάδρομο προσπελά- 
σεως και τα αριθμ. εκατόν διακόσια οκτώ (208) εκατόν 
διακόσια εννέα (209) και εκατόν διακόσια δέκα (210) δια¬ 
μερίσματα που φαίνονται στο αριθμ. Α/2 σχέδιο κατόψε¬ 
ως και περιγράφονται ως εξής: 

Ί ο αριθμ, διακόσια οκτώ (208) διαμέρισμα αποτελείται 
από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια κουζίνα, λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό ενενή¬ 
ντα οκτώ μ2 και πενήντα πέντε εκατοστά (98,55), ποσοστό 
συνιδιοκτησιας εξοδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου σα¬ 
ράντα τέσσερα δεκάκις χιλιοστά (44%οθ) που αντιστοι¬ 
χούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι πέντε και είκο- 
οι πέντε εκατοστά (120,25) ψήφους σαράντα τέσσερα 
(44) ποσοστό συμμέτοχης στις δαπάνες κοινοχρήστων ε¬ 
κατόν σαράντα χιλιοστ ά (140%ο), κεντρικής θέρμανσης ε¬ 
κατόν σαράντα χιλιοστά (140%ο) και ανελκυστήρος εκα¬ 
τόν είκοσι επτά χιλ. (127 %ο) και συνορεύει: 

Ανατολικά: Με κλιμακοστάσιο και με κοινόκτητο οικό¬ 
πεδο. 


Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο και με το διαμέρισμα 
(201) του ιδίου ορόφου, στοίχου (23) της εφαπτομένης 
πολυκατοικίας. 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο και με το διαμέρισμα 
(209) του ιδίου ορόφου, στοίχου και πολυκατοικίας 

Το αριθμ. διακόσια εννέα (209) διαμέρισμα αποτελείται 
από τρία (3) κύρια δωμάτια κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό εβδομήντα ο¬ 
κτώ μ2 και τριάντα εκατοστά (73,30), ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα 
πέντε δεκάκις χιλιοστά (35%οο) που αντιστοιχούν σε μέ¬ 
τρα τετραγωνικά ενενήντα πέντε μ2 και πενήντα τέσσερα 
εκατοστά (95 54) ψήφους τριάντα πέντε (35) ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν έντεκα 
χιλιοστά (111 %ο), κεντρικής θέρμανσης εκατόν έντεκα χι- 
λιοστά (111 %=) και ανελκυστήρος εκατόν ένα χιλ. 
(101 %ο) και συνορεύει: 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βόρεια: Με κλιμακοστάσιο και μετο διαμέρισμα (208) 
του ιδίου ορόφου, στοίχου και πολυκατοικίας 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. διακόσια δέκα (210) διαμέρισμα αποτελείται 
από δύο (2) κύρια δωμάτια κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, εχει καθαρό εμβαδό πενήντα οκτώ 
και σαράντα εκατ. (53,40), ποσοστό συνιδιοκτησιας εξ α¬ 
διαιρέτου επί του όλου οικοπέδου είκοσι εννέα δεκάκις χι¬ 
λιοστά (29%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρατετραγωνικά ε¬ 
βδομήντα ένα μ2 και είκοοι έξι εκατ. (71,26) ψήφους είκο¬ 
σι εννέα (29) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων ογδόντα δύο χιλιοστά (82%ο), κεντρικής 
θέρμανσης ογδόντα δύο χιλιοστά (82%ο) και ανελκυστή¬ 
ρος εβδομήντα πέντε χιλ. (75%ο) και συνορεύει: 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κλιμακοστάσιο και με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΟΡΟΦΟΣ 

Ο Β' όροφος περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, δη¬ 
λαδή κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και διάδρομο προσπελά- 
σεως και τα αριθμ. διακόσια ένδεκα (211) διακόσια δώδε¬ 
κα (212) και διακόσια δέκα τρία (213) διαμερίσματα που 
φαίνονται στο αριθμ. Α/2 σχέδιο κατόψεως και περιγρά- 
φονται ως εξής: 

Το Αριθμ. διακόσια ενδεκα (211) διαμέρισμα ααοτελεί- 
ται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και 
λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν ενε¬ 
νήντα οκτώ τ.μ. και πενήντα πέντε εκατ. (98,55) ποσοστό 
συνιδιοκτησιας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου σα¬ 
ράντα τέσσερα δεκάκις χιλιοστά (44%οο) που αντιστοι¬ 
χούν σε μέτρατετραγωνικά εκατόν είκοσι και είκοσι πέντε 
εκατοστά (120,25) ψήφους σαράντα τέσσερα (44) ποσο¬ 
στό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν σα¬ 
ράντα χιλ. (140%ο). κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαρά¬ 
ντα (140%ο) και ανελκυστήρα εκατόν σαράντα χιλιοστά 
(140%ο) και συνορεύει: 

Ανατολικά: Με κλιμακοστάσιο και με κοινόκτητο οικό¬ 
πεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο και με το διαμέρισμα 
(204) του ιδίου ορόφου, στοίχου (23) της εφαπτομένης 
πολυκατοικίας. 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 
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Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο και το διαμέρισμα 212 
του ιδίου ορόφου, στοίχου και πολυκατοικίας. 

Το Αριθμ. διακόσια δώδεκα (212) διαμέρισμα αποτελεί- 
ται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν εβδο¬ 
μήντα οκτώ μ2 και τριάντα εκατ. (78,30) ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα 
πέντε δεκάκις χιλιοστά (35%οο) που αντιστοιχούν σε μέ¬ 
τρα τετραγωνικά ενενήντα πέντε μ2 και πενήντα τέσσερα 
εκατοστά (95,54) ψήφους τριάντα πέντε (35) ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν ένδεκα 
χιλ. (111%ο), κεντρικής θέρμανσης εκατόν ένδεκα 
(111 %ο) και ανελκυστήρα εκατόν ένδεκα χιλιοστά 
(1 11%ο) και συνορεύει: 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βόρεια: Με κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα (211) του 
ιδίου ορόφου, στοίχου και πολυκατοικίας. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το Αριθμ. διακόσια δέκα τρία (213) διαμέρισμα αποτε- 
λείται από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό πενήντα 
οκτώ και σαράντα εκατ. (58,40), ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου είκοσι εννέα δεκά¬ 
κις χιλιοστά (29%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγω¬ 
νικά εβδομήντα ένα μ2 και είκοσι έξι εκατ. (71,26) , ψήψους 
είκοσι εννέα (29) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοι¬ 
νοχρήστων ογδόντα δύο χιλιοστά (82%ο), κεντρικής θέρ¬ 
μανσης ογδόντα δύο χιλιοστά (82%ο), και ανελκυστήρος 
ογδόντα δύο χιλιοστά (82%ο) και συνορεύει: 

Ανατολικά: Με κοινόκπητα οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κλιμακοστάσιο και με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βοοεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΤΡΙΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ 

Ο Γ όροφος περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, δη¬ 
λαδή κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και διάδρομο προσπελά- 
σεως και τα αριθμ. διακόσια δέκα τέσσερα (214) διακόσια 
δεκαπέντε (215) και διακόσια δεκαέξι (216) διαμερίσμα¬ 
τα που φαίνονται στο αριθμ. Α/2 σχέδιο κατόψεως και πε- 
ριγράφονται ως εξής' 

Το Αριθμ. διακόσια δέκα τέσσερα (214) διαμέρισμα α- 
ποτελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λου¬ 
τρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβα¬ 
δόν ενενήντα οκτώτ.μ. και πενήντα πέντε εκατ. (98,55) πο¬ 
σοστά συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου 
οικοπέδου σαράντα τέσσερα δεκάκις χιλιοστά (44%οο) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι και 
είκοσι πέντε εκατοστά (120,25) ψήφους σαράντα τέσσε¬ 
ρα (44) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρή¬ 
στων εκατόν σαράντα χιλ. (140%ο), κεντρικής θέρμανσης 
εκατόν σαράντα (140%ο) και ανελκυστήρα εκατόν πενή¬ 
ντα τρία χιλιοστά (153%ο) και συνορεύει: 

Ανατολικά: Με κλιμακοστάσιο και με κοινόκτητο οικό¬ 
πεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο και με το διαμέρισμα 
(207) του ιδίου ορόφου, στοίχου (23) της εφαπτομένης 
πολυκατοικίας. 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο και το διαμέρισμα 215 
του ιδίου ορόφου, στοίχου και πολυκατοικίας. 

Το Αριθμ. διακόσια δέκα πέντε (215) διαμέρισμα αποτε- 
λείταιαπότρία (3) κύρια δωμάτιά, κουζίνα, λουτρό καιλοι- 


πούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν εβδο¬ 
μήντα οκτώ μ2 και τριάντα εκατ. (78,30) ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα 
πέντε δεκάκις χιλιοστά (35 %οο) που αντιστοιχούν σε μέ- 
τ ρα τετραγωνικά ενενήντα πέντε μ2 και πενήντα τέσσερα 
εκατοστά (95,54) ψήφους τριάντα πέντε (35) ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν ένδεκα 
χιλ, (111 %ο), κεντρικής θέρμανσης εκατόν ένδεκα 
(11 1%ο) και ανελκυστήρα εκατόν είκοσι ένα χιλιοστά 
(121 %ο) και συνορεύει: 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βόρεια: Με κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα (214) του 
ιδίου ορόφου, στοίχου και πολυκατοικίας. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το Αριθμ. διακόσια δέκα έξι (216) διαμέρισμα αποτελεί- 
ται από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό πενήντα 
οκτώ και σαράντα εκατ. (58,40), ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου είκοσι εννέα δεκά¬ 
κις χιλιοστά (29% 00 ) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγω¬ 
νικά εβδομήντα ένα μ2 και είκοσι έξι εκατ. (71,26), ψή¬ 
ψους είκοσι εννέα (29) ποσοστό συμμετοχής στις δαπά¬ 
νες κοινοχρήστων ογδόντα τρία χιλιοστά (83%ο), 
κεντρικής θέρμανσης ογδόντα τρία χιλιοστά (83%ο), και 
ανελκυστήρος ενενήντα χιλιοστά (90%ο) και συνορεύει: 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κλιμακοστάσιο και με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΔΩΜΑ: Το δώμα αποτελείται από κοινόχρηστους χώ¬ 
ρους, κλιμακοστάσιο, χώρο μηχανοστασίου ανελκυστή¬ 
ρα και φαίνεται στο αριθμ. Α/3 σχέδιο κατόψεως. 

Τα διαμερίσματα του στοίχου (24) έχουν κοινή θέρμαν¬ 
ση με τα διαμερίσματα του στοίχου (23). 

Στα διαμερίσματα του στοίχου (24) αντιστοιχούν τα 
476%ο των δαπανών κεντρικής θέρμανσης. 

ΣΤΟΙΧΟΣ είκοσι πέντε (25) 

Ο Στοίχος (25) τύπου 312 ΓΑ που φαίνεται στο αριθμ. 
11362/Α/2β/84 πολεοδομικό σχέδιο, αποτελείται από πυ¬ 
λωτή - Ισόγειο και τους πρώτο (Α), δεύτερο (Β) και τρίτο 
(Γ) πάνω από την πυλωτή - Ισόγειό ορόφους και δώμα, η 
περιγραφή των οποίων έχει ως εξής: 

Η πυλωτή - Ισόγειο περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώ¬ 
ρους κεντρική είδοσο πολυκατοικίας, κλιμακοστάσιο και 
ασανσέρ που φαίνεται στο αριθμ. Α/1 σχέδιο κατόψεως. 

Ο Α' όροφος περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, δη¬ 
λαδή κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και διάδρομο προσπελά- 
σεωςκαιτα αριθμ. διακόσια δέκα επτά (217), διακόσια δέ¬ 
κα οκτώ (218) και διακόσια δέκα εννέα (219) διαμερίσμα¬ 
τα που φαίνονται στο αριθμ. Α/2 σχέδιο κατόψεως και 
περιγράφονται ως εξής: 

Το Αριθμ. διακόσια δέκα επτά (217) διαμέρισμα αποτε- 
λείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν 
ενενήντα οκτώ τ.μ. και πενήντα πέντε εκατ. (98,55) ποσο¬ 
στό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
σαράντα τέσσερα δεκάκις χιλιοστά (44%οο) που αντιστοι¬ 
χούν σε υέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι και είκοσι πέντε 
εκατοστά (120,25) ψήφους σαράντα τέσσερα (44) ποσο¬ 
στό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν σα¬ 
ράντα χιλ. (140%ο), κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαρα- 
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ντα (140%ο) και ανελκυστήρα εκατόν είκοσι επτά χιλιοστά 
(127%ο) και συνορεύει: 

Ανατολικά: Με κλιμακοστάσιο και με κοινόκτητο οικό¬ 
πεδο. 

Δυτικά: Με το διαμέρισμα (227) του ιδίου ορόφου, στοί¬ 
χου (26) της εφαπτομένης πολυκατοικίας. 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο καιτο διαμέρισμα 219 
του ιδίου ορόφου στοίχου και πολ/κίας. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το Αριθμ. διακόσια δέκα οκτώ (218) διαμέρισμα αποτε- 
λείται από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό πενήντα 
οκτώ και σαράντα εκατ. (58,40) , ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου είκοσι εννέα δεκά¬ 
κις χιλιοστά (29%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγω¬ 
νικά εβδομήντα ένα μ2 και είκοσι έξι εκατ. (71,26), ψή¬ 
φους είκοσι εννέα (29) ποσοστό συμμετοχής στις δαπά¬ 
νες κοινοχρήστων ογδόντα δύο χιλιοστά (82%ο), 
κεντρικής θέρμανσης ογδόντα δύο χιλιοστά (82%ο) . και α- 
νελκυστήρος εβδομιήντα πέντε χιλιοστά (75%ο) και συνο¬ 
ρεύει: 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κλιμακοστάσιο και με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το Αριθμ. διακόσια δέκα εννέα (219) διαμέρισμα αποτε- 
λείταιαπότρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό καιλοι- 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν εβδο¬ 
μήντα οκτώ μ2 και τριάντ α εκατ. (78,30) ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα 
πέντε δεκάκις χιλιοστά (35%°°) που αντιστοιχούν σε μέ¬ 
τρα τετραγωνικά ενενήντα πέντε μ2 και πενήντα τέσσερα 
εκατοστά (95,54) ψήφους τριάντα πέντε (35) ποσοστό 
συμμέτοχης στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν ένδεκα 
χιλ. (111 %ο) , κεντρικής θέρμανσης εκατόν ένδεκα 
(111%ο) και ανελκυστήρα εκατόν ένα χιλιοστά (101%ο) και 
συνορεύει: 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κλιμακοστάσιο καιτο διαμέρισμα (217) του ι¬ 
δίου ορόφου, στοίχου και πολυκατοικίας. 

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΟΡΟΦΟΣ 

Ο Β' όροφος περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, δη¬ 
λαδή κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και διάδρομο προσπελά- 
σεως και τα αριθμ. διακόσια είκοσι (220) διακόσια είκοσι 
ένα (221) και διακόσια είκοσι δύο (222) διαμερίσματα που 
φαίνονται στο αριθμ. Α/2 σχέδιο κατόψεως και περιγρά- 
φονται ως έξης: 

Το Αριθμ. διακόσια είκοσι (220) διαμέρισμα αποτελείται 
από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν ενενή¬ 
ντα οκτώτ. μ. και πενήντα πέντε εκατ. (98,55) ποσοστό συ- 
νιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου σα¬ 
ράντα τέσσερα δεκάκις χιλιοστά (44%°°) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι και εί¬ 
κοσι πέντε εκατοστά (120,25) ψήφους σαράντα τέσσερα 
(44) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ε¬ 
κατόν σαράντα χιλ. (140%ο), κεντρικής θέρμανσης εκα¬ 
τόν σαράντα (140%ο) και ανελκυστήρα εκατόν σαράντα 
χιλιοστά (140%°) και συνορεύει: 

Ανατολικά: Με κλιμακοστάσιο και με κοινόκτητο οικό¬ 
πεδο. 


Δυτικά: Με το διαμέρισμα 230 του ιδίου ορόφου στοί¬ 
χου (26) της εφαπτομένης πολ/κίας. 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο καιτο διαμέρισμα 222 
του ιδίου, ορόφου, στοίχου και πολυκατοικίας. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το Αριθμ. διακόσια είκοσι ένα (221) διαμέρισμα αποτε- 
λείται από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό πενήντα 
οκτώ και σαράντα εκατ. (58,40), ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου είκοσι εννέα δεκά¬ 
κις χιλιοστά (29%°ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγω¬ 
νικά εβδομήντα ένα μ2 και είκοσι έξι εκατ. (71,26), ψήψους 
είκοσι εννέα (29) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοι¬ 
νοχρήστων ογδόντα δύο χιλιοστά (32%°). κεντρικής θέρ¬ 
μανσης ογδόντα δύο χιλιοστά (82%°), και ανελκυστήρος 
ογδόντα δύο χιλιοστά (82%ο) και συνορεύει: 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κλιμακοστάσιο και με κοινόκτητο οικόπεδο 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το Αριθμ. διακόσια είκοσι δύο (222) διαμέρισμα αποτε- 
λείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν εβδο¬ 
μήντα οκτώ μ2 και τριάντα εκατ. (78,30) ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα 
πέντε δεκάκις χιλιοστά (35%°ο) που αντιστοιχούν σε μέ¬ 
τρα τετραγωνικά ενενήντα πέντε μ2 και πενήντα τέσσερα 
εκατοστά (95.54) ψήφους τριάντα πέντε (35) ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν ένδεκα 
χιλ. (111 %ο), κεντρικής θέρμανσης εκατόν ένδεκα 
(111%°) και ανελκυστήρα εκατόν ένδεκα χιλιοστά 
(111%ο) και συνορεύει: 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κλιμακοστάσιο καιτο διαμέρισμα (220) του ι¬ 
δίου ορόφου, στοίχου και πολυκατοικίας. 

ΤΡΙΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ 

Ο Γ- όροφος περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, δη¬ 
λαδή κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και διάδρομο προσπελά- 
σεως και τα αριθμ. διακόσια είκοσι τρία (223), διακόσια εί¬ 
κοσι τέσσερα (224) και διακόσια είκοσι πέντε (225) διαμε¬ 
ρίσματα που φαίνονται στο αριθμ. Α/2 σχέδιο κατόψεως 
και περιγράφονται ως εξής: 

Το Αριθμ. διακόσια είκοσι τρία (223) διαμέρισμα αποτε- 
λείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν 
ενενήντα οκτώτ.μ. και πενήντα πέντε εκατ. (98,55) ποσο¬ 
στό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
σαράντα τέσσερα δεκάκις χιλιοστά (44%°°) που αντιστοι¬ 
χούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι και είκοσι πέντε 
εκατοστά (120,25) ψήφους σαράντα τέσσερα (44) ποσο¬ 
στό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν σα¬ 
ράντα χιλ. (140%°), κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαρά¬ 
ντα (140%°) και ανελκυστήρα εκατόν πενήντα τρία χιλιο¬ 
στά (153%°) και συνορεύει: 

Ανατολικά: Με κλιμακοστάσιο και με κοινόκτητο οικό¬ 
πεδο. 

Δυτικά: Με το διαμέρισμα (233) του ιδίου ορόφου, στοί¬ 
χου (26) της εφαπτομένης πολυκατοικίας. 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο και το διαμέρισμα 225 
του ιδίου, ορόφου, στοίχου και πολυκατοικίας. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΓΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Το Αριθμ. διακόσια είκοσι τέσσερα (224) διαμέρισμα α- 
ποτελείται από δύο (2) κύρια δωιιάτια. κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό 
πενήντα οκτώ και σαράντα εκατ. (58,40). ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου είκοσι 
εννέα δεκάκις χιλιοστά (29%°ο) που αντιστοιχούν σε μέ¬ 
τρα τετραγωνικά εβδομήντα ένα μ2 και είκοσι έξι εκατ. 
(71,26), ψήφους είκοσι εννέα 129) ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων ογδόντα τρία χιλιοστά 
(83%ο), κεντρικής θέρμανσης ογδόντα τρία χιλιοστά 
(83%ο), και ανελκυστήρος ενενήντα χιλιοστά (90%°) και 
συνορεύει: 

Ανατολικά. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα (260) του ί¬ 
διου ορόφου, στοίχου και πολυκατοικίας. 

Το Αριθμ. διακόσια είκοσι πέντε (225) διαμέρισμα απο- 
τελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και 
λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν ε¬ 
βδομήντα οκτώ μ2 και τριάντα εκατ. (78,30) ποσοστό συ- 
νιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριά¬ 
ντα πέντε δεκάκις χιλιοστά (35%οο) που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά ενενήντα πέντε μ2 και πενήντα τέσσε¬ 
ρα εκατοστά (95,54) ψήφους τριάντα πέντε (35) ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν ένδεκα 
χιλ. (111 %ο) , κεντρικής θέρμανσης εκατόν ένδεκα 
(111 %ο) και ανελκυστήρα εκατόν είκοσι ένα χιλιοστά 
(121%ο) και συνορεύει: 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινοκτητο οικόπεδο. 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα (223) του ί¬ 
διου ορόφου, στοίχου και πολυκατοικίας. 

ΔΩΜΑ: Το δώμα αποτελείται από κοινόχρηστους χώ¬ 
ρους, κλιμακοστάσιο, χώρο μηχανοστασίου ανελκυστή¬ 
ρα και φαίνεται στο αριθμ. Α/3 σχέδιο κατόψεως. 

Τα διαμερίσματα του στοίχου (25) έχουν κοινή θέρμαν¬ 
ση μετά διαμερίσματα του στοίχου (26). 

Στα διαμερίσματα του στοίχου (25) αντιστοιχούν τα 
500%ο των δαπανών κεντρικής θέρμανσης. 

ΣΤΟΙΧΟΣ είκοσι έξι (26) 

Ο Στοίχος (26) τύπου 312 ΓΑ που φαίνεται στο αριθμ. 
11362/Α/2β/84 πολεοδομικό σχέδιο, αποτελείται από πυ¬ 
λωτή - Ισόγειο και τους πρώτο (Α), δεύτερο (Β) και τρίτο 
(Γ) πάνω από την πυλωτή - Ισόγειο ορόφους κοι δώμα, η 
περιγραφή των οποίων έχει ως εξής: 

Η πυλωτή - Ισόγειο περιλαμβάνει κοινόιχοηστους χώ¬ 
ρους κεντρική είδοσο πολυκατοικίας, κλιμακοστάσιο και 
ασανσέρ που φαίνεται στο αριθμ. Α/1 σχέδιο κατόψεως. 

Ο Α- όροφος περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, δη¬ 
λαδή κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και διάδρομο προσπελά- 
σεως και τα αριθμ. διακόσια είκοσι έξι (226), διακόσια εί¬ 
κοσι επτά (227) και διακόσια είκοσι οκτώ (228) που φαίνο¬ 
νται στο αριθμ Α/2 σχέδιο κατόψεως και περιγράφονται 
ως εξής: 

Το Αριθμ. διακόσια είκοσι έξι (226) διαμέρισμα αποτε- 
λείται από δύο (2) κύρια δωμάτιο, κουζίνα. Λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό πενήντα 
οκτώ και σαράντα εκατ (58,40), ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου είκοσι εν,/εα δεκά¬ 
κις χιλιοστά (29%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγω¬ 
νικά εβδομήντ α έ να μ2 και είκοσι έξι εκατ. (71,26) , ψήψους 


είκοσι εννέα (29) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοι¬ 
νοχρήστων ογδόντα δύο χιλιοστά (82%ο), κεντρικής θέρ¬ 
μανσης ογδόντα δύο χιλιοστά (82%ο), και ανελκυστήρος 
εβδομήντα πέντε χιλιοστά (75%°) και συνορεύει: 

Ανατολικά: Με κλιμακοστάσιο και με κοινόκτητο οικό¬ 
πεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το Αριθμ. διακόσια είκοσι επτά (227) διαμέρισμα αποτε- 
λείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν 
ενενήντα οκτώ τ.μ. και πενήντα πέντε εκατ. (98,55) ποσο¬ 
στό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέδου 
σαράντα τέσσερα δεκάκις χιλιοστά (44%οο) που αντιστοι¬ 
χούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι και είκοσι πέντε 
εκατοστά (120,25) ψήφους σαράντα τέσσερα (44) ποσο¬ 
στό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν σα¬ 
ράντα χιλ. (140%ο). κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαρά¬ 
ντα (140%ο) και ανελκυστήρα εκατόν είκοσι επτά χιλιοστά 
(127%ο) και συνορεύει: 

Ανατολικά: Με το διαμέρισμα (217) του ιδίου ορόφου, 
στοίχου (25) της εφαπτομένης πολυκατοικίας. 

Δυτικά: Με κλιμακοστάσιο και με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο και το διαμέρισμα 228 
του ιδίου. ορόφου, στοίχου και πολυκατοικίας. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το Αριθμ. διακόσια είκοσι οκτώ (228) διαμέρισμα απο- 
τελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και 
λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν ε¬ 
βδομήντα οκτώ μ2 και τριάντα εκατ. (78,30) ποσοστό συ- 
νιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριά¬ 
ντα πέντε δεκάκις χιλιοστά (35%οο) που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά ενενήντα πεντε μ2 και πενήντα τέσσε¬ 
ρα εκατοστά (95,54) ψήφους τριάντα πέντε (35) ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν ένδεκα 
χιλ. (111 %ο), κεντρικής θέρμανσης εκατόν ένδεκα 
(111 %ο) και ανελκυστήρα εκατόν ένα χιλιοστά (101 %ο) και 
συνορεύει: 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα (227) του ι¬ 
δίου ορόφου, στοίχου και πολυκατοικίας. 

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΟΡΟΦΟΣ 

Ο Β- όροφος περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, δη¬ 
λαδή κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και διάδρομο προσπελά- 
σεως και τα αριθμ. διακόσια είκοσι εννέα (229) διακόσια 
τριάντα (230) και διακόσια τριάντα ένα (231) διαμερίσμα¬ 
τα που φαίνονται στο αριθμ. Α/2 σχέδιο κατόψεως και πε- 
ριγράφονται ως εξής: 

Το Αριθμ. διακόσια είκοσι εννέα (229) διαμέρισμα απο- 
τελείται από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και 
λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό πενή¬ 
ντα οκτώ και σαράντα εκατ. (58,40), ποσοστό συνιδιοκτη- 
σίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου είκοσι εννέα 
δεκάκις χιλιοστά (29%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τε¬ 
τραγωνικά εβδομήντα ένα μ2 και είκοσι έξι εκατ. (71,26), 
ψήφους είκοσι εννέα (29) ποσοστό συμμετοχής στις δα¬ 
πάνες κοινοχρήστων ογδόντα δύο χιλιοστά (82%ο). κε 
ντρικής θέρμανσης ογδόντα δύο χιλιοστά (82%ο), και α 
νελκυστήρος ογδόντα δύο χιλιοστά (82%ο) και συνορεύει 
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Ανατολικά: Με κλιμακοστάσιο και με κοινόκτητο οικό¬ 
πεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το Αριθμ. διακόσια τριάντα (230) διαμέρισμα αποτελεί- 
ται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και 
λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν ενε¬ 
νήντα οκτώτ.μ. και πενήντα πέντε εκατ. (98,55) ποσοστό 
συνιδίΓκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου σα¬ 
ράντα τέσσερα δεκάκις χιλιοστά (44%οα) που αντιστοι¬ 
χούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι και είκοσι πέντε 
εκατοστά (120,25) ψήφους σαράντα τέσσερα (44) ποσο¬ 
στό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν σα¬ 
ράντα χιλ. (140%ο), κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαρά¬ 
ντα (140%ο) και ανελκυστήρα εκατόν σαράντα χιλιοστά 
(140%ο) και συνορεύει: 

Ανατολικά: Με το διαμέρισμα (220) του ίδιου ορόφου, 
στοίχου (25) της εφαπτομένης πολυκατοικίας. 

Δυτικά: Με κλιμακοστάσιο και με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο και το διαμέρισμα 231 
του ιδίου, ορόφου, στοίχου και πολυκατοικίας. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το Αριθμ. διακόσια τριάντα ένα (231) διαμέρισμα απο- 
τελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και 
λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν ε¬ 
βδομήντα οκτώ μ2 και τριάντα εκατ. (78,30) ποσοστό συ- 
νιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριά¬ 
ντα πέντε δεκάκις χιλιοστά (35%°ο) που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά ενενήντα πέντε μ2 και πενήντα τέσσε¬ 
ρα εκατοστά (95,54) ψήφους τριάντα πέντε (35) ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν ένδεκα 
χιλ (111 %ο) , κεντρικής θέρμανσης εκατόν ένδεκα 
(111 %ο) και ανελκυστήρα εκατόν ένδεκα χιλιοστά 
(111 % 0 ) και συνορεύει: 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα (230) του ι¬ 
δίου ορόφου, στοίχου και πολυκατοικίας. 

ΤΡΙΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ 

Ο Γ' όροφος περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, δη¬ 
λαδή κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και διάδρομο προσπελά- 
σεως και τα αριθμ. διακόσια τριάντα δύο (232), διακόσια 
τριάντα τρία (233) και διακόσια τριάντα τέσσερα (234) 
διαμερίσματα που φαίνονται στο αριθμ. Α/2 σχέδιο κατό- 
ψεως καί περιγράφονται ως εξής: 

Το Αριθμ. διακόσια τριάντα δύο (232) διαμέρισμα απο- 
τελείται από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και 
λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό πενή¬ 
ντα οκτώ και σαράντα εκατ. (58,40), ποσοστό συνιδιοκτη- 
σίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου είκοσι εννέα 
δεκάκις χιλιοστά (29%°ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τε¬ 
τραγωνικά εβδομήντα ένα μ2 και είκοσι έξι εκατ. (71,26), 
ψήψους είκοσι εννέα (29) ποσοοπό συμμετοχής στις δα¬ 
πάνες κοινοχρήστων ογδόντα τρία χιλιοστά (83%ο), κε¬ 
ντρικής θέρμανσης ογδόντα τρία χιλιοστά (83%°), και α- 
νελκυστήρος ενενήντα χιλιοστά (90%°) και συνορεύει: 

Ανατολικά: Με κλιμακοστάσιο και με κοινόκτητο οικό¬ 
πεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικοπεδο. 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 


Το Αριθμ. διακόσια τριάντα τρία (233) διαμέρισμα απο- 
τελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν 
ενενήντα οκτώτ.μ. και πενήντα πέντε εκατ. (98.55) ποσο¬ 
στό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
σαράντα τέσσερα δεκάκις χιλιοστά (44%° 0 ) που αντιστοι¬ 
χούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι και είκοσι πέντε 
εκατοστά (120,25) ψήφους σαράντα τέσσερα (44) ποσο¬ 
στό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν σα¬ 
ράντα χιλ. (140%ο), κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαρά¬ 
ντα (140%°) και ανελκυστήρα εκατόν πενήντα τρία χιλιο¬ 
στά (153%°) και συνορεύει: 

Ανατολικά: Με το διαμέρισμα (223) του ιδίου ορόφου, 
στοίχου (25) της εφαπτομένης πολυκατοικίας. 

Δυτικά: Με κλιμακοστάσιο και με κοινόκτητο οικόπεδο 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο και το διαμέρισμα 234 
του ιδίου, ορόφου, στοίχου και πολυκατοικίας. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Το Αριθμ. διακόσια τριάντα τέσσερα (234) διαμέρισμα 
αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν 
εβδομήντα οκτώ μ2 και τριάντα εκατ. (78,30) ποσοστό συ- 
νιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριά¬ 
ντα πέντε δεκάκις χιλιοστά (35%°°) που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά ε νενήντα πέντε μ2 και πενήντα τέσσε¬ 
ρα εκατοστά (95,54) ψήφους τριάντα πέντε (35) ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν ένδεκα 
χιλ. (111%°), κεντρικής θέρμανσης εκατόν ένδεκα 
(111%°) και ανελκυστήρα εκατόν είκοσι ένα χιλιοστά 
(121%°) και συνορεύει: 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα (233) του ι¬ 
δίου ορόφου, στοίχου και πολυκατοικίας. 

ΔΩΜΑ: Το δώμα αποτελείται από κοινόχρηστους χώ¬ 
ρους, κλιμακοστάσιο, χώρο μηχανοστασίου ανελκυστή¬ 
ρα και φαίνεται στο αριθμ. Α/3 σχέδιο κατόψεως. 

Τα διαμερίσματα του στοίχου (26) έχουν κοινή θέρμαν¬ 
ση με τα διαμερίσματα του στοίχου (25). 

Στα διαμερίσματα του στοίχου (26) αντιστοιχούν τα 
500%° των δαπανών κεντρικής θέρμανσης. 

ΣΤΟΙΧΟΣ είκοσι επτά (27) 

Ο Στοίχος (27) τύπου 312 ΓΑ που φαίνεται στο αριθμ. 
11362/Α/2β/84 πολεοδομικό σχέδιο, αποτελείται από πυ¬ 
λωτή - Ισόγειο και τους πρώτο (Α), δεύτερο (Β) και τρίτο 
(Γ) πάνω από την πυλωτή - Ισόγειο ορόφους και δώμα, η 
περιγραφή των οποίων έχει ως εξής: 

Η πυλωτή - Ισόγειο περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώ¬ 
ρους κεντρική είδοσο πολυκατοικίας, κλιμακοστάσιο και 
ασανσέρ που φαίνεται στο αριθμ. Α/1 σχέδιο κατόψεως. 

Ο Α- όροφος περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, δη¬ 
λαδή κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και διάδρομο προσπελά- 
σεως καιτα αριθμ. διακόσιατριάντα πέντε (235), διακόσια 
τριάντα έξι (236) και διακόσια τριάντα επτά (237) διαμερί¬ 
σματα που φαίνονται στο αριθμ. Α/2 σχέδιο κατόψεως και 
περιγράφονται ως εξής: 

Το Αριθμ. διακόσια τριάντα πέντε (235) διαμέρισμα α- 
ποτελείται απότεσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λου¬ 
τρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, εχει καθαρό εμβα¬ 
δόν ενενήντα οκτώτ.μ. και πενήντα πέντε εκατ. (98,55) πο¬ 
σοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου 
οικοπέδου σαράντα τέσσερα δεκάκις χιλιοστά (44%°°) 
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που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι και 
είκοσι πέντε εκατοστά (120,25) ψήφους σαράντα τέσσε¬ 
ρα (44) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρή¬ 
στων εκατόν σαράντα χιλ. (140%ο), κεντρικής θέρμανσης 
εκατόν σαράντα (140%°) και ανελκυστήρα εκατόν είκοσι 
επτά χιλιοστά (127%°) και συνορεύει: 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο και το διαμέρισμα 
237 του ίδιου ορόφου, στοίχου και πολυκατοικίας. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κλιμακοστάσιο και με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το Αριθμ. διακόσια τριάντα έξι (236) διαμέρισμα αποτε- 
λείται από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό πενήντα 
οκτώ και σαράντα εκατ. (58,40), ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου είκοσι εννέα δεκά¬ 
κις χιλιοστά (29%°ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγω¬ 
νικά εβδομήντα ένα μ2 και είκοσι έξι εκατ. (71,26), ψήφους 
είκοσι εννέα (29) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοι¬ 
νοχρήστων ογδόντα δύο χιλιοστά (82%°), κεντρικής θέρ¬ 
μανσης ογδόντα δύο χιλιοστά (82%°), και ανελκυστηρος 
εβδομήντα πέντε χιλιοστά (75%°) και συνορεύει: 
Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βόρεια: Με κλιμακοστάσιο και με κοινόκτητο οικόπεδο. 
Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το Αριθμ. διακόσια τριάντα επτά (237) διαμέρισμα απο- 
τελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και 
λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν ε¬ 
βδομήντα οκτώ μ2 και τριάντα εκατ. (78,30) ποσοστό συ- 
νιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριά¬ 
ντα πέντε δεκάκις χιλιοστά (35%°ο) που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά ενε νήντα πεντε μ2 και πενήντα τέσσε¬ 
ρα εκατοστά (95,54) ψήφους τριάντα πέντε (35) ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν ένδεκα 
χιλ. (111%°), κεντρικής θέρμανσης εκατόν ένδεκα 
(111 %°) και ανελκυστήρα εκατόν ένα χιλιοστά (101%°) και 
συνορεύει: 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο και το διαμέρισμα 
(244) του ιδίου ορόφου, στοίχου (28) της εφαπτομένης 
πολυκατοικίας. 

Δυτικά: Με κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα (235) του 
ιδίου ορόφου, στοίχου και πολυκατοικίας. 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΟΡΟΦΟΣ 

Ο Β- όροφος περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, δη¬ 
λαδή κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και διάδρομο πρασπελά- 
σεως και τα αριθμ. διακόσια τριάντα οκτώ (238), διακόσια 
τριάντα εννέα (239) και διακόσια σαράντα (240) διαμερί¬ 
σματα που φαίνονται στο αριθμ. Α/2 σχέδιο κατόψεως και 
περιγράφονται ως εξής: 

Το Αριθμ. διακόσια τριάντα οκτώ (238)διαμέρισμα απο- 
τελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν 
ενενήντα οκτώ τ.μ. και πενήντα πέντε εκατ. (98,55) ποσο¬ 
στό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέδου 
σαράντα τέσσερα δεκάκις χιλιοστά (44%°°) που αντιστοι¬ 
χούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι και είκοσι πέντε 
εκατοστά (120,25) ψήφους σαράντα τέσσερα (44) ποσο¬ 
στό συμμέτοχης στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν σα- 
ραντα χιλ. (140%°), κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαρά¬ 


ντα (140%°) και ανελκυστήρα εκατόν σαράντα χιλιοστά 
(140%°) και συνορεύει: 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο και το διαμέρισμα 
240 του ιδίου ορόφου, στοίχου και πολυκατοικίας. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κλιμακοστάσιο και με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το Αριθμ. διακόσια τριάντα εννέα (239) διαμέρισμα α- 
ποτελείται από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό 
πενήντα οκτώ και σαράντα εκατ. (58,40), ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου είκοσι 
εννέα δεκάκις χιλιοστά (29%°ο) που αντιστοιχούν σε μέ¬ 
τρα τετραγωνικά εβδομήντα ένα μ2 και είκοσι έξι εκατ. 
(71,26), ψήψους είκοσι εννέα (29) ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων ογδόντα δύο χιλιοστά 
(82%°), κεντρικής θέρμανσης ογδόντα δύο χιλιοστά 
(82%°), και ανελκυστήρος ογδόντα δύο χιλιοστά (82%°) 
και συνορεύει: 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βόρεια: Με κλιμακοστάσιο και με κοινόκτητο οικόπεδο. 
Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το Αριθμ. διακόσια σαράντα (240) διαμέρισμα αποτε- 
λείταιαπότρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν εβδο¬ 
μήντα οκτώ μ2 και τριάντα εκατ. (78,30) ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα 
πέντε δεκάκις χιλιοστά (35%°°) που αντιστοιχούν σε μέ¬ 
τρα τετραγωνικά ενενήντα πέντε μ2 και πενήντα τέσσερα 
εκατοστά (95,54) ψήφους τριάντα πέντε (35) ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν ένδεκα 
χιλ. (111%°), κεντρικής θέρμανσης εκατόν ένδεκα 
(111%°) και ανελκυστήρα εκατόν ένδεκα χιλιοστά 
(111 %°) και συνορεύει: 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο και με το διαμέρι¬ 
σμα (247) του ιδίου ορόφου, στοίχου (28) της εφαπτομέ¬ 
νης πολυκατοικίας. 

Δυτικά: Με κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα (238) του 
ιδίου ορόφου, στοίχου και πολυκατοικίας. 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με 'νόκτητο οικόπεδο. 

ΤΡΙΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ 

Ο Γ όροφος περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, 
δηλαδή κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και διάδρομο 
προσπελάσεωςκαιτα αριθμ. διακόσια σαράνταένα (241), 
διακόσια σαράντα δύο (242) και διακόσια σαράντα τρία 
(243) διαμερίσματα που φαίνονται στο αριθμ. Α/2 σχέδιο 
κατόψεως και περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. διακόσια σαράντα ένα (241) διαμέρισμα 
αποτελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, 
λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό 
εμβαδόν ενενήντα οκτώ τ.μ. και πενήντα πέντε εκατ. 
(98,55) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του 
όλου οικοπέδου σαράντα τέσσερα δεκάκις χιλιοστά 
(44%°°) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν 
είκοσι και είκοσι πέντε εκατοστά (120,25) ψήφους 
σαράντα τέσσερα (44) ποσοστό συμμετοχής στις 
δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν σαράντα χιλ. (140%°), 
κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα (140%°) και 
ανελκυστήρα εκατόν πενήντα τρία χιλ. (153%°) και 
συνορεύει 
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Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο και με το διαμ/σμα 
243 του ιδίου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βόρεια: ΜΙε κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κλιμακοστάσιο και με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. διακόσια σαράντα δύο (242) διαμέρισμα 
αποτελείται από δύο (2) κύρια δωμάτια κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό 
πενήντα οκτώ και σαράντα εκατ. (58,40), ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
είκοσι εννέα δεκάκις χιλιοστά (29%οο) που αντιστοιχούν 
σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα ένα μ2 και είκοσι έξι 
εκατ. (71,26) ψήφους είκοσι εννέα (29) ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ογδόντα τρία 
χιλιοστά (83%°), κεντρικής θέρμανσης ογδόντα τρία 
χιλιοστά (83%°) και ανελκυστήρος ενενήντα χιλιοστά 
(90%°) και συνορεύει: 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βόρεια: ΜΙε κλιμακοστάσιο και με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. διακόσια σαράντα τρία (243) διαμέρισμα 
αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό 
εβδομήντα οκτώ μ2 και τριάντα εκατ. (78,30), ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
τριάντα πέντε δεκάκις χιλιοστά (35 %°ο) που αντιστοιχούν 
σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα πέντε μ2 και πενήντα 
τέσσερα εκατοστά (95,54) ψήφους τριάντα πέντε (35) 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων 
εκατόν ένδεκα χιλιοστά (111%°), κεντρικής θέρμανσης 
εκατόν ένδεκα χιλιοστά (111 %°) και ανελκυστήρα εκατόν 
είκοσι ένα χιλιοστά (121%°) και συνορεύει: 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο και με το διαμ/σμα 
(250) του ιδίου ορόφου, στοίχου (28) της εφαπτομένης 
πολ/κίας. 

Δυτικά: Με κλιμακοστάσιο και το διαμ/σμα (241) του 
ιδίου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας. 

Βόρεια: ΜΙε κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΔΩΜΑ: Το Δώμα αποτελείται από κοινόχρηστους 
χώρους, κλιμακοστάσιο, χώρο μηχανοστασίου 
ανελκυστήοα και φαίνεται στο αριθμ. Α/3 σχέδιο 
κατόψεως. 

Τα διαμ/τατου στοίχου (27) έχουνκοινή θέρμανση μετά 
διαμ/τα του στοίχου (28). Στα διαμ/ια του στοίχου (27) 
αντιστοιχούν τα 476%° των δαπανών κεντρικής 
θέρμανσης. 

ΣΤΟΙΧΟΣ είκοσι οκτώ (28) 

Ο Στοίχος (28) τύπου 312 Α που φαίνεται στο αριθμ. 
11362/Α/2β/84 πολεοδομικό σχέδιο, αποτελείται από 
πυλωτή - Ισόγειο καιτουςπρώτο (Α), δεύτερο (Β) καιτρίτο 
(Γ) πάνω από την πυλωτή - Ισόγειο ορόφους και δώμα, η 
περιγραφή των οποίων έχει ως εξής: 

Η πυλωτή - Ισόγειο περιλαμβάνει κοινόχρηστους 
χώρους, κεντρική είσοδο πολυκατοικίας κλιμακοστάσιο 
και ασανσέρ και φαίνεται στο αριθμ. Α/1 σχέδιο κατόψεως: 

Ο Α' όροφος περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, 
δηλαδή κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και διάδρομο 
προσπελάσεως και τα αριθμ. διακόσια σαράντα τέσσερα 
(244), διακόσια σαράντα πέντε (245) και διακόσια 
σαράντα έξι (246) διαμερίσματα που φαίνονται στο αριθμ. 
Α/2 σχέδιο κατόψεως και περιγράφονται ως εξής: 


Το αριθμ. διακόσια σαράντα τέσσερα (244) διαμέρισμα 
αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό 
ογδόντα μ2 (80,00), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 
αδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέδου τριάντα πέντε δεκάκις 
χιλιοστά (35%°°) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά 
ενενήντα επτά μ2 και εξήντα δύο εκατοστά (97,62) 
ψήφους τριάντα πέντε (35) ποσοστό συμμετοχής στις 
δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν τρία χιλιοστά (103%°), 
κεντρικής θέρμανσης εκατόν τρία χιλιοστά (103%°) και 
ανελκυστήρα ενενήντα τρία χιλιοστά (93%°) και 
συνορεύει: 

Ανατολικά: Με κλιμακοστάσιο και με κοινόκτητο 
οικόπεδο. 

Δυτικά: Μετο διαμ/σμα (237)του ιδίου ορόφου, στοίχου 
(27) της εφαπτομένης πολ/κίας και με κοινόκτητο 
οικόπεδο. 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. διακόσια σαράντα πέντε (245) διαμέρισμα 
αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό 
ογδόντα μ2 (80,00), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 
αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα πέντε δεκάκις 
χιλιοστά (35%°°) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά 
ενενήντα επτά μ2 και εξήντα δύο εκατοστά (97,62) 
ψήφους τριάντα πέντε (35) ποσοστό συμμετοχής στις 
δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν τρία χιλιοστά (103%°), 
κεντρικής θέρμανσης εκατόν τρία χιλιοστά (103%°) και 
ανελκυστήρα ενενήντα τρία χιλιοστά (93%°) και 
συνορεύει: 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βόρεια: Με κλιμακοστάσιο και το διαμ/σμα (246) του 
ιδίου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. διακόσια σαράντα έξι (246) διαμέρισμα 
αποτελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια κουζίνα, 
λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό 
εμβαδό ενενήντα εννέατ.μ. και πενήντα εκατοστά (99,50), 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου 
οικοπέδου σαράντα τέσσερα δεκάκις χιλιοστά (44%°°) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι 
ένα και σαράντα ένα εκατοστά (121,41) ψήφους σαράντα 
τέσσερα (44) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων εκατόν είκοσι επτά χιλ. (127%°), κεντρικής 
θέρμανσης εκατόν είκοσι επτά (127%°) και ανελκυστήρα 
εκατόν δέκα επτά χιλιοστά (117%°) και συνορεύει: 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κλιμακοστάσιο και με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο και με το διαμέρισμα 
245 του ιδίου ορόφου, στοίχου και πολυκατοικίας. 

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΟΡΟΦΟΣ 

Ο Β' όροφος περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, 
δηλαδή κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και διάδρομο 
προσπελάσεως και τα αριθμ. διακόσια σαράντα επτά 
(247), διακόσια σαράντα οκτώ (248) και διακόσια 
σαράντα εννέα (249) διαμερίσματα που φαίνονται στο 
αριθμ. Α/2 σχέδιο κατόψεως και περιγράφονται ως 
εξής: 

Το αριθμ. διακόσια σαράντα επτά (247) διαμέρισμα 
αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια κουζίνα, λουτρό 
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και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό 
ογδόντα μ2 (80,00), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 
αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα πέντε δεκάκις 
χιλιοστά (35%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά 
ενενήντα επτά μ2 και εξήντα δύο εκατοστά (97,62) 
ψήφους τριάντα πέντε (35) ποσοστό συμμετοχής στις 
δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν τρία χιλιοστά (103%ο), 
κεντρικής θέρμανσης εκατόν τρία χιλιοστά (103%ο) και 
ανελκυστήρα εκατόν τρία χιλιοστά (103%ο) και 
συνορεύει: 

Ανατολικά: Με κλιμακοστάσιο και με κοινόκτητο 
οικόπεδο. 

Δυτικά: Μετο διαμ/σμα (240) του ιδίου ορόφου, στοίχου 
(27) της εφαπτομένης πολ/κίας και με κοινόκτητο 
οικόπεδο. 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. διακόσια σαράντα οκτώ (248) διαμέρισμα 
αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό 
ογδόντα μ2 (80,00), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 
αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα πέντε δεκάκις 
χιλιοστά (35 %οο) που αντ ιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά 
ενενήντα επτά μ2 και εξήντα δύο εκατοστά (97,62) 
ψήφους τριάντα πέντε (35) ποσοστό συμμετοχής στις 
δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν τρία χιλιοστά (103%°), 
κεντρικής θέρμανσης εκατόν τρία χιλιοστά (103%ο) και 
ανελκυστήρα εκατόν τρία χιλιοστά (103%ο) και 
συνορεύει: 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βόρεια: Με κλιμακοστάσιο και το διαμ/σμα (249) του 
ιδίου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. διακόσια σαράντα εννέα (249) διαμέρισμα 
αποτελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια κουζίνα, 
λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό 
εμβαδό ενενήντα εννέατ.μ. και πενήντα εκατοστά (99,50), 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου 
οικοπέδου σαράντα τέσσερα δεκάκις χιλιοστά (44%οο) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι 
ένα και σαράντα ένα εκατοστά (121,41) ψήφους σαράντα 
τέσσερα (44) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων εκατόν είκοσι επτά χιλ. (127%ο), κεντρικής 
θέρμανσης εκατόν είκοσι επτά (127%ο) και ανελκυστήρα 
εκατόν είκοσι επτά χιλ. (127%<=) και συνορεύει: 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κλιμακοστάσιο και με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο και με το διαμέρισμα 
248 του ιδίου ορόφου, στοίχου και πολυκατοικίας. 

ΤΡΙΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ 

Ο Γ' όροφος περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, 
δηλαδή κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και. διάδρομο 
προσπελάσεως και τα αριθμ. διακόσια πενήντα (250), 
διακόσια πενήντα ένα (251) και διακόσια πενήντα δύο 
(252) διαμερίσματα που φαίνονται στο αριθμ. Α/2 σχέδιο 
κατόψεως και περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. διακόσια πενήντα (250) διαμέρισμα 
αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό 
ογδόντα μ2 (80,00), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 
αδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέδου τριάντα πέντε δεκάκις 


χιλιοστά (35%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά 
ενενήντα επτά μ2 και εξήντα δύο εκατοστά (97,62) 
ψήφους τριάντα πέντε (35) ποσοστό συμμετοχής στις 
δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν τρία χιλιοστά (103%ο), 
κεντρικής θέρμανσης εκατόν τρία χιλιοστά (103%ο) και 
ανελκυστήρα εκατόν δώδεκα χιλ. (112%°) και συνορεύει: 

Ανατολικά: Με κλιμακοστάσιο και με κοινόκτητο 
οικόπεδο. 

Δυτικά: Μετο διαμ/σμα (243) του ιδίου ορόφου, στοίχου 
(27) της εφαπτομένης πολ/κίας και με κοινόκτητο 
οικόπεδο. 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. διακόσια πενήντα ένα (251) διαμέρισμα 
αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό 
ογδόντα μ2 (80,00), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 
αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα πέντε δεκάκις 
χιλιοστά (35%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά 
ενενήντα επτά μ2 και εξήντα δύο εκατοστά (97,62) 
ψήφους τριάντα πέντε (35) ποσοστό συμμετοχής στις 
δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν τρία χιλιοστά (103%ο), 
κεντρικής θέρμανσης εκατόν τρία χιλιοστά (103%ο) και 
ανελκυστήρα εκατόν δώδεκα χιλ. (112%ο) και συνορεύει: 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βόρεια: Με κλιμακοστάσιο και το διαμ/σμα (252) του 
ιδίου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. διακόσια πενήντα δύο (252) διαμέρισμα 
αποτελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, 
λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό 
εμβαδόν ενενήντα εννέα τ.μ. και πενήντα εκατ. (99,50) 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου 
οικοπέδου σαράντα τέσσερα δεκάκις χιλιοστά (44%οο) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι 
ένα και σαράντα ένα εκατοστά (121,41) ψήφους σαράντα 
τέσσερα (44) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων εκατόν είκοσι οκτώ χιλ. (128%ο), κεντρικής 
θέρμανσης εκατόν είκοσι οκτώ (128%ο) και ανελκυστήρα 
εκατόν σαράντα χιλ. (140%ο) και συνορεύει: 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κλιμακοστάσιο και με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο και με το διαμέρισμα 
251 του ιδίου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας. 

ΔΩΜΑ: Το Δώμα αποτελείται από κοινόχρηστους 
χώρους, κλιμακοστάσιο, χώρο μηχανοστασίου 
ανελκυστήρα και φαίνεται στο αριθμ. Α/3 σχέδιο 
κατόψεως. 

Ταδιαμ/τατου στοίχου (28) έχουν κοινή θέρμανση μετά 
διαμ/τατου στοίχου (27). 

Στα διαμ/τατου στοίχου (28) αντιστοιχούν τα 524% των 
δαπανών κεντρικής θέρμανσης. 

ΣΤΟΙΧΟΣ είκοσι εννέα (29) 

Ο Στοίχος (29) τύπου 312 ΓΑ που φαίνεται στο αριθμ. 
11362/Α/2β/84 πολεοδομικό σχέδιο, αποτελείται από 
πυλωτή - Ισόγειο και τους πρώτο (Α), δεύτερο (Β) καιτρίτο 
(Γ) πάνω από την πυλωτή - Ισόγειο ορόφους και δώμα, η 
περιγραφή των οποίων έχει ως εξής: 

Η πυλωτή - Ισόγειο περιλαμβάνει κοινόχρηστους 
χώρους, κεντρική είσοδο πολυκατοικίας κλιμακοστάσιο 
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και ασανσέρ και φαίνεται στο αριθμ. Α/1 σχέδιο 
κατόψεως: 

Ο Α' όροφος περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, 
δηλαδή κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και διάδρομο 
προσπελάσεως και τα αριθμ. διακόσια εξήντα δύο (262), 
διακόσια εξήντα τρία (263) και διακόσια εξήντα τέσσερα 
(264) διαμερίσματα που φαίνονται στο αριθμ. Α/2 σχέδιο 
κατόψεως και περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. διακόσια εξήντα δύο (262) διαμέρισμα 
αποτελείται από δύο (2) κύρια δωμάτια κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό 
πενήντα οκτώ και σαράντα εκατ. (58,40), ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
είκοσι εννέα δεκάκις χιλιοστά (29%οο) που αντιστοιχούν 
σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα ένα μ2 και είκοσι έξι 
εκατ. (71,26) ψήφους είκοσι εννέα (29) ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ογδόντα δύο 
χιλιοστά (82%ο), κεντρικής θέρμανσης ογδόντα δύο 
χιλιοστά (82%ο) και ανελκυστήρος εβδομήντα πέντε 
χιλιοστά (75%ο) και συνορεύει: 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βόρεια: Με κλιμακοστάσιο και με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. διακόσια εξήντα τρία (263) διαμέρισμα 
αποτελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, 
λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό 
εμβαδόν ενενήντα οκτώ τ.μ. και πενήντα πέντε εκατ. 
(98,55) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του 
όλου οικοπέδου σαράντα τέσσερα δεκάκις χιλιοστά 
(44%ο 0 ) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν 
είκοσι και είκοσι πέντε εκατοστά (120,25) ψήφους 
σαράντα τέσσερα (44) ποσοστό συμμετοχής στις 
δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν σαράντα χιλ. (140%ο), 
κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα (140%°) και 
ανελκυστήρα εκατόν είκοσι επτά χιλ. (127%ο) και 
συνορεύει: 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο και το διαμ/σμα 264 
του ιδίου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας. 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κλιμακοστάσιο και με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ διακόσια εξήντα τέσσερα (264) διαμέρισμα 
αποτελείται από δύο (2) κύρια δωμάτια κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό 
εβδομήντα οκτώ μ2 και τριάν:α εκατ. (78,30), ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
τριάντα πέντε δεκάκις χιλιοστά (35%οο) που αντιστοιχούν 
σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα πέντε μ2 και πενήντα 
τέσσερα εκατοστά (95,54) ψήφους τριάντα πέντε (35) 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων 
εκατόν ένδεκα χιλιοστά (111% 0 ), κεντρικής θέρμανσης 
εκατόν ένδεκα χιλιοστά (111%ο) και ανελκυστήρα εκατόν 
ένα χιλιοστά (101 %ο) και συνορεύει: 

Ανατολικά: Με κλιμακοστάσιο και το διαμ/σμα (263) του 
ιδίου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας. 

Δυτικά: Μετο διαμ/σμα (254) του ιδίου ορόφου, στοίχου 
(30) της εφαπτομένης πολ/κίας και με κοινόκτητο 
οικόπεδο. 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΟΡΟΦΟΣ 

Ο Β' όροφος περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, 


δηλαδή κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και διάδρομο 
προσπελάσεως και τα αριθμ. διακόσια εξήντα πέντε 
(265), διακόσια εξήντα έξι (266) και διακόσια εξήντα επτά 
(267) διαμερίσματα που φαίνονται στο αριθμ. Α/2 σχέδιο 
κατόψεως και περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. διακόσια εξήντα πέντε (265) διαμέρισμα 
αποτελείται από δύο (2) κύρια δωμάτια κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό 
πενήντα οκτώ και σαράντα εκατ. (58,40), ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
είκοσι εννέα δεκάκις χιλιοστά (29% 00 ) που αντιστοιχούν 
σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα ένα μ2 και είκοσι έξι 
εκατ. (71,26) ψήφους είκοσι εννέα (29) ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ογδόντα δύο 
χιλιοστά (82%ο), κεντρικής θέρμανσης ογδόντα δύο 
χιλιοστά (82%ο) και ανελκυστήρος ογδόντα δύο χιλιοστά 
(82%ο) και συνορεύει: 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βόρεια: Με κλιμακοστάσιο και με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. διακόσια εξήντα έξι (266) διαμέρισμα 
αποτελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, 
λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό 
εμβαδόν ενενήντα οκτώ τ.μ. και πενήντα πέντε εκατ. 
(98,55) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του 
όλου οικοπέδου σαράντα τέσσερα δεκάκις χιλιοστά 
(44%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν 
είκοσι και είκοσι πέντε εκατοστά (120,25) ψήφους 
σαράντα τέσσερα (44) ποσοστό συμμετοχής στις 
δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν σαράντα χιλ. (140%ο), 
κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα (140%ο) και 
ανελκυστήρα εκατόν σαράντα χιλ. (140%ο) και 
συνορεύει: 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο και το διαμ/σμα 267 
του ιδίου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας. 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κλιμακοστάσιο και με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. διακόσια εξήντα επτά (267) διαμέρισμα 
αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν 
εβδομήντα οκτώ τ.μ. και τριάντα εκατ. (78,30) ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
τριάντα πέντε δεκάκις χιλιοστά (35%οο) που αντιστοιχούν 
σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα πέντε μ2 και πενήντα 
τέσσερα εκατοστά (95,54) ψήφους τριάντα πέντε (35) 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων 
εκατόν ένδεκα χιλ. (111% 0 ), κεντρικής θέρμανσης εκατόν 
ένδεκα χιλ. (111%ο) και ανελκυστήρα εκατόν ένδεκα χιλ. 
(111%ο) και συνορεύει: 

Ανατολικά: Με κλιμακοστάσιο και το διαμ/σμα (266) του 
ιδίου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας. 

Δυτικά: Μετο διαμ/σμα (257) του ιδίου ορόφου, στοίχου 
(30) της εφαπτομένης πολ/κίας και κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΤΡΙΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ 

Ο Γ' όροφος περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, 
δηλαδή κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και διάδρομο 
προσπελάσεως και τα αριθμ. διακόσια εξήντα οκτώ (268), 
διακόσια εξήντα εννέα (269) και διακόσια εβδομήντα 
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(270) διαμερίσματα που φαίνονται στο αριθμ. Α/2 σχέδιο 
κατόψεως και περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. διακόσια εξήντα οκτώ (268) διαμέρισμα 
αποτελείται από δύο (2) κύρια δωμάτια κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό 
πενήντα οκτώ και σαράντα εκατ. (58,40), ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
είκοσι εννέα δεκάκις χιλιοστά (29%οο) που αντιστοιχούν 
σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα ένα μ2 και είκοσι έξι 
εκατ. (71,26) ψήφους είκοσι εννέα (29) ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ογδόντα τρία 
χιλιοστά (83%ο), κεντρικής θέρμανσης ογδόντα τρία 
χιλιοστά (83%ο) και ανελκυστήρος ενενήντα χιλιοστά 
(90%ο) και συνορεύει: 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βόρεια: Με κλιμακοστάσιο και με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. διακόσια εξήντα εννέα (269) διαμέρισμα 
αποτελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, 
λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό 
εμβαδόν ενενήντα οκτώ τ.μ. και πενήντα πέντε εκατ. 
(98,55) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του 
όλου οικοπέδου σαράντα τέσσερα δεκάκις χιλιοστά 
(44%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν 
είκοσι και είκοσι πέντε εκατοστά (120,25) ψήφους 
σαράντα τέσσερα (44) ποσοστό συμμετοχής στις 
δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν σαράντα χιλ. (140%°), 
κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα (140%ο) και 
ανελκυστήρα εκατόν πενήντα τρία χιλ. ( 153%ο) και 
συνορεύει: 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο και με το διαμ/σμα 270 
του ιδίου ορόφου, στοίχου καιπολ/κίας. 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κλιμακοστάσιο και με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. διακόσια εβδομήντα (270) διαμέρισμα 
αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν 
εβδομήντα οκτώ τ.μ. και τριάντα εκατ. (78,30) ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
τριάντα πέντε δεκάκις χιλιοστά (35%οο) που αντιστοιχούν 
σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα πέντε μ2 και πενήντα 
τέσσερα εκατοστά (95,54) ψήφους τριάντα πέντε (35) 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων 
εκατόν ένδεκα χιλ. (11 1 %ο) , κεντρικής θέρμανσης εκατόν 
ένδεκα χιλ. (111%ο) και ανελκυστήρα εκατόν είκοσι ένα 
χιλ. (121%ο) και συνορεύει: 

Ανατολικά: Με κλιμακοστάσιο και το διαμ/σμα (269) του 
ιδίου ορόφου, στοίχου καιπολ/κίας. 

Δυτικά: Μετο διαμ/σμα (260) του ιδίου ορόφου, στοίχου 
(30) της εφαπτομένης πολ/κίας και με κοινόκτητο 
οικόπεδο. 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΔΩΜΑ: Το Δώμα αποτελείται από κοινόχρηστους 
χώρους, κλιμακοστάσιο, χώρο μηχανοστασίου 
ανελκυστήρα και φαίνεται στο αριθμ. Α/3 σχέδιο 
κατόψεως. 

Τα διαμ/τατου στοίχου (29) έχουν κοινή θέρμανση μετά 
διαμ/τατου στοίχου (30). 

Στα διαμ/τατου στοίχου (29) αντιστοιχούν τα 476% των 
δαπανών κεντρικής θέρμανσης. 


ΣΤΟΙΧΟΣ τριάντα (30) 

Ο Στοίχος (30) τύπου 312 Α που φαίνεται στο αριθμ 
11362/Α/2β/84 πολεοδομικό σχέδιο, αποτελείται από 
πυλωτή - Ισόγειο καιτους πρώτο (Α), δεύτερο (Β) και τρίτο 
(Γ) πάνω από την πυλωτή - Ισόγειο ορόφους και δώμα, η 
περιγραφή των οποίων έχει ως εξής: 

Η πυλωτή - Ισόγειο περιλαμβάνει κοινόχρηστους 
χώρους, κεντρική είσοδο πολυκατοικίας κλιμακοστάσιο 
και ασανσέρ και φαίνεται στο αριθμ. Α/1 σχέδιο 
κατόψεως: 

Ο Α' όροφος περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, 
δηλαδή κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και διάδρομο 
προσπελάσεως και τα αριθμ. διακόσια πενήντα τρία 
(253), διακόσια πενήντα τέσσερα (254) και διακόσια 
πενήντα πέντε (255) διαμερίσματα που φαίνονται στο 
αριθμ. Α/2 σχέδιο κατόψεως και περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. διακόσια πενήντα τρία (253) διαμέρισμα 
αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό 
ογδόντα μ2 (80,00), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 
αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα πέντε δεκάκις 
χιλιοστά (35 %οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά 
ενενήντα επτά μ2 και εξήντα δύο εκατοστά (97,62) 
ψήφους τριάντα πέντε (35) ποσοστό συμμετοχής στις 
δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν τρία χιλιοστά (103%ο), 
κεντρικής θέρμανσης εκατόν τρία χιλιοστά (103%ο) και 
ανελκυστήρα ενενήντα τρία χιλιοστά (93%ο) και 
συνορεύει: 

Ανατολικά: Με κλιμακοστάσιο και με κοινόκτητο 
οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. διακόσια πενήντα τέσσερα (254) διαμέρισμα 
αποτελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια κουζίνα, 
λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό 
εμβαδό ενενήντα εννέατ.μ. και πενήντα εκατοστά (99,50), 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου 
οικοπέδου σαράντα τέσσερα δεκάκις χιλιοστά (44% Ο0 ) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι 
ένα και σαράντα ένα εκατοστά (121,41) ψήφους σαράντα 
τέσσερα (44) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων εκατόν είκοσι επτά χιλ. (127%ο), κεντρικής 
θέρμανσης εκατόν είκοσι επτά (127%°) και ανελκυστήρα 
εκατόν δέκα επτά χιλ. (117%ο) και συνορεύει: 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο και με το διαμ/σμα 
264 του ιδίου ορόφου, στοίχου 29 της εφαπτομένης 
πολ/κίας. 

Δυτικά: Με κλιμακοστάσιο και με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο και μετο διαμ/σμα 255 
του ιδίου ορόφου, στοίχου καιπολ/κίας. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. διακόσια πενήντα πέντε (255) διαμέρισμα 
αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό 
ογδόντα μ2 (80,00), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 
αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα πέντε δεκάκις 
χιλιοστά (35%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά 
ενενήντα επτά μ2 και εξήντα δύο εκατοστά (97.62) 
ψήφους τριάντα πέντε (35) ποσοστό συμμετοχής στις 
δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν τρία χιλιοστά (103%ο). 
κεντρικής θέρμανσης εκατόν τρία χιλιοστά (103%ο) και 
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ανελκυστήρα ενενήντα τρία χιλιοστά (93%ο) και 
συνορεύει: 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κλιμακοστάσιο και το διαμ/σμα (254) του 
ιδίου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας. 

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΟΡΟΦΟΣ 

Ο Β' όροφος περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, 
δηλαδή κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και διάδρομο 
προσπελάσεως και τα αριθμ. διακόσια πενήντα έξι (256), 
διακόσια πενήντα επτά (257) και διακόσια πενήντα οκτώ 
(258) διαμερίσματα που φαίνονται στο αριθμ. Α/2 σχέδιο 
κατόψεως και περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. διακόσια πενήνεα έξι (256) διαμέρισμα 
αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό 
ογδόντα μ2 (80,00), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 
αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα πέντε δεκάκις 
χιλιοστά (35%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά 
ενενήντα επτά μ2 και εξήντα δύο εκατοστά (97,62) 
ψήφους τριάντα πέντε (35) ποσοστό συμμετοχής στις 
δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν τρία χιλιοστά (103%ο), 
κεντρικής θέρμανσης εκατόν τρία χιλιοστά (103%°) και 
ανελκυστήρα εκατόντρία χιλιοστά (103%°) και συνορεύει: 

Ανατολικά: Με κλιμακοστάσιο και με κοινόκτητο 
οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. διακόσια πενήντα επτά (257) διαμέρισμα 
αποτελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια κουζίνα, 
λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό 
εμβαδό ενενήντα εννέατ.μ. και πενήντα εκατοστά (99,50), 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου 
οικοπέδου σαράντα τέσσερα δεκάκις χιλιοστά (44%°°) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι 
ένα και σαράντα ένα εκατοστά. (121,41) ψήφους σαράντα 
τέσσερα (44) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων εκατόν είκοσι επτά χιλ. (127%°), κεντρικής 
θέρμανσης εκατόν είκοσι επτά (127%°) και ανελκυστήρα 
εκατόν είκοσι επτά χιλ. (127%°) και συνορεύει: 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο και με το διαμ/σμα 
(267) του ιδίου ορόφου, στοίχου (29) της εφαπτομένης 
πολ/κίας. 

Δυτικά: Με κλιμακοστάσιο και με κοινόκτητο οικόπεδο. 
Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο και με το διαμέρισμα 
258 του ιδίου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. διακόσια πενήντα οκτώ (258) διαμέρισμα 
αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό 
ογδόντα μ2 (80,00), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 
αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα πέντε δεκάκις 
χιλιοστά (35%°°) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά 
ενενήντα επτά μ2 και εξήντα δύο εκατοστά (97,62) 
ψήφους τριάντα πέντε (35) ποσοστό συμμετοχής στις 
δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν τρία χιλιοστά (103%°), 
κεντρικής θέρμανσης εκατόν τρία χιλιοστά (103%°) και 
ανελκυστήρα εκατόν τρία χιλιοστά (103%°) και 
συνορεύει: 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 


Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κλιμακοστάσιο και το διαμ/σμα (257) του 
ιδίου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας. 

ΤΡΙΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ 

Ο Γ' όροφος περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, 
δηλαδή κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και διάδρομο 
προσπελάσεως και τα αριθμ. διακόσια πενήντα εννέα 
(259), διακόσια εξήντα (260) και διακόσια εξήντα ένα 
(261) διαμερίσματα που φαίνονται στο αριθμ. Α/2 σχέδιο 
κατόψεως και περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. διακόσια πενήντα εννέα (259) διαμέρισμα 
αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό 
ογδόντα μ2 (80,00), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 
αδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέδου τριάντα πέντε δεκάκις 
χιλιοστά (35%°°) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά 
ενενήντα επτά μ2 και εξήντα δύο εκατοστά (97,62) 
ψήφους τριάντα πέντε (35) ποσοστό συμμετοχής στις 
δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν τρία χιλιοστά (103%°), 
κεντρικής θέρμανσης εκατόν τρία χιλιοστά (103%°) και 
ανελκυστήρα εκατόν δώδεκα χιλιοστά (112%°) και 
συνορεύει: 

Ανατολικά: Με κλιμακοστάσιο και με κοινόκτητο 
οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. διακόσια εξήντα (260) διαμέρισμα 
αποτελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια κουζίνα, 
λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό 
εμβαδό ενενήντα εννέατ.μ. καιπενήντα εκατοστά (99,50), 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου 
οικοπέδου σαράντα τέσσερα δεκάκις χιλιοστά (44%°°) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι 
ένα και σαράντα ένα εκατοστά (121,41) ψήφους σαράντα 
τέσσερα (44) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων εκατόν είκοσι οκτώ χιλ. (128%°), κεντρικής 
θέρμανσης εκατόν είκοσι οκτώ (128%°) και ανελκυστήρα 
εκατόν σαράντα χιλ. (140%°) και συνορεύει: 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο και με το διαμ/σμα 
(270) του ιδίου ορόφου, στοίχου (29) της εφαπτομένης 
πολ/κίας. 

Δυτικά: Με κλιμακοστάσιο και με κοινόκτητο οικόπεδο. 
Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο και με το διαμέρισμα 
261 του ιδίου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. διακόσια εξήντα ένα (261) διαμέρισμα 
αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό 
ογδόντα μ2 (80,00), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 
αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα πέντε δεκάκις 
χιλιοστά (35%°°) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά 
ενενήντα επτά μ2 και εξήντα δύο εκατοστά (97,62) 
ψήφους τριάντα πέντε (35) ποσοστό συμμετοχής στις 
δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν τρία χιλιοστά (103%°), 
κεντρικής θέρμανσης εκατόν τρία χιλιοστά (103%°) και 
ανελκυστήρα εκατόν δώδεκα χιλιοστά (112%°) και 
συνορεύει: 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κλιμ/σιο και με κοινόκτητο οικόπεδο. 
Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΔΩΜΑ: Το Δώμα αποτελείται από κοινόχρηστους 
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χώρους, κλιμακοστάσιο, χώρο μηχανοστασίου 
ανελκυστήρα και φαίνεται στο αριθμ. Α/3 σχέδιο 
κατόψεως. 

Τα διαμ/τατου στοίχου (30) έχουν κοινή θέρμανση μετά 
διαμ/τατου στοίχου (29). 

Στα διαμ/τατου στοίχου (30) αντιστοιχούντο 524%των 
δαπανών κεντρικής θέρμανσης. 

Οι θέσεις των λεβητοστασίων και υποσταθμών 
φαίνονται στο αριθμ. 11362/Α/5α/27.1.86 σχέδιο 
αρίθμησης - κλήρωσηςτηςΤεχνικής Υπηρεσίαςτου ΟΕΚ. 

Κάθε μία από τις άνω οριζόντιες ιδιοκτησίες αποτελεί α¬ 
νεξάρτητη ιδιοκτησία που διέπεται από τις διατάξεις του 
Ν. 3741/1929 «Περί της κατ’ όροφον ιδιοκτησίας» όπως 
τροποποιήθηκε με το Ν.Δ. 1024/1971, το άρθρο 10 Α.Ν. 
163/1967 όπως αντικαταστάθηκε και τροποποιήθηκε με 
τα Ν .Δ. 946/1971 και 145/1973 καιτα άρθρα 1002 και 1117 
Α.Κ. Ειδικάτα χίλια οκτακόσια εξήντα επτάτετρ. μέτρα και 
πενήντα εκατ. (1867,50) παραμένουν σαν ενιαίοι αυτοτε¬ 
λείς χώροι στην ιδιοκτησία του ΟΕΚ, ο οποίος παρακρα¬ 
τείτο δικαίωμα να διαμορφώνει τούτους οποτεδήποτε και 
κατά την απόλυτη κρίση του σε περισσότερους επί μέ¬ 
ρους χώρους και να προβαίνει μονομερώς και χωρίς την 
σύμπραξη των λοιπών συνιδιοκτητών στην κατανομή των 
ανηκόντων σε κάθε ένα από τους ενιαίους τούτους χώ¬ 
ρους ποσοστών συνιδιοκτησίας επί του οικοπέδου και να 
συνιστά κατ’ αυτόν τον τρόπο χωριστές οριζόντιες ιδιο¬ 
κτησίες, σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις και να κατα¬ 
νέμει τις δαπάνες των κοινοχρήστων, σύμφωνα προς τις 
διατάξεις του Γενικού και του Ειδικού Κανονισμού. 

Γ. ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 1) Πίνακας που περιέχει τον α¬ 
ριθμό των κατοικιών, το στοίχο στον οποίο ανήκει κάθε 
μία, τοντύπο κατοικίας, τη θέση αυτής καιτον αριθμό των 
δωματίων, το εμβαδό αυτής, το εμβαδό της αποθήκης 
που ενδεχομένως αντιστοιχεί σ' αυτήν, τα ποσοστά που α¬ 
ντιστοιχούν σ’ αυτήν σε δεκάκις χιλιοστά συνιδιοκτησίας 
επί του οικοπέδου και ψήφους και το ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας σε Μ 2 επί του οικοπέδου. 2) Το σχέδιο Γενικής 
Διατάξεως στο οποίο εικονίζεται το όλο αρχικό οικόπεδο 


όπως αγοράστηκε από τον ΟΕΚ, το τμήμα αυτού που δια¬ 
τέθηκε για δημόσιους και κοινόχρηστους χώρους (με 
χρώμα) τα τμήματα αυτού που απαρτίζουν το οικόπεδο 
του οικισμού, οι χώροι του οικοπέδου του οικισμού, που 
καταλαμβάνονται από τους τριάντα (30) στοίχους, οι χώ¬ 
ροι που καταλαμβάνονται από κάθε μιά κατοικία κάθε 
στοίχου και τα τμήματα του οικοπέδου του οικισμού, που 
ανήκουν κατ’ αποκλειστική χρήση σε κάθε κατοικία. 

3) Σχέδια κατόψεων, όψεων και τομών καθώς καιτα σχε¬ 
τικά στοιχεία κοστολόγησης. 

Όλα τα ανωτέρω ευρίσκονται εντός φακέλλου που έχει 
κατατεθεί στη Συμβ/φο Αθηνών Θεώνη Καφίρη - Αθανασί¬ 
ου που έχει συνταχθεί η αριθ. 5460/31.7.98 πράξη αυτού. 

Δ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΟΙ¬ 
ΚΙΣΜΟΥ 

Ο Κανονισμός που διέπει τις σχέσεις των συνιδιοκτητών 
του παρόντος οικισμού και περιλαμβάνει α) το Γενικό Κα¬ 
νονισμό των σχέσεων των συνιδιοκτητών σε σχέση με 
τους κοινοχρήστους και κοινόκτητους χώρους του όλου 
οικισμού και β) Τον Ειδικό Κανονισμό των συνιδιοκτητών 
κάθε στοίχου. Καταρτίσθηκε δυνάμει των αριθ. 
23/19.3.76 και 87/15.11.1977 αποφάσεων του Δ/κού Συμ¬ 
βουλίου του ΟΕΚ και δημοσιεύθηκε στα αριθ. 441/5.4.76 
και 1296/16.12.77 φύλλα της Εφημερίδας της Κυβερνή- 
σεως (τεύχος Β’) αποτελεί δε αναπόσπαστο μέρος της 
παρούσας πράξης συστάσεως οριζοντίων ιδιοκτησιών 
του οικισμού και αντίγραφο του ως άνω ΦΕΚπρέπει να με¬ 
ταγράφει μετην παρούσα. 

Το Δ.Σ. του ΟΕΚ αποφασίζει η παρούσα απόφαση να 
δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως σ' εφαρ¬ 
μογή του άρθρου 10 παρ. 2 του Α.Ν. 163/1967 όπως αντι- 
καταστάθηκε και ισχύει. 

Η απόφαση αυτή θεωρείται επικυρωμένη. 

Αθήνα, 14Αυγούστου 1998 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΑΝΑΚΟΥΛΑΣ 
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΕίΕΧ 223211 ΥΡΕΤ ΟΠ * ΡΑΧ 52 34 312 


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ 


ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Σολωμού 51 


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ 

ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ. 


Πληροφορίες δημοσιευμάτων Α.Ε. - Ε.Π.Ε. 5225 761 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 


5230 841 


Βασ. Όλγας 188, 1ος όρ. - Τ.Κ. 546 55 (031! 423 956 


Πληροφορίες δημοσιευμάτων λοιπών Φ.Ε.Κ. 5225 713 ΠΕΙΡΑΙΑΣ 


Πώληση Φ.Ε.Κ. 

Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ. 
Βιβλιοθήκη παλαιών Φ.Ε.Κ. 

Οδηγίες για δημοσιεύματα Α.Ε. - Ε.Π.Ε. 
Εγγραφή Συνδρομητών Φ.Ε.Κ. και 
αποστολή Φ.Ε.Κ. 


5249 547 Νικήτα 6-8 Τ.Κ. 185 31 

5239 762 ΠΑΤΡΑ 

5248 141 Κορίνθου 327 Τ.Κ. 262 23 

5248 188 ΙΩΑΝΝΙΝΑ 
5248 785 Διοικητήριο Τ.Κ. 454 44 

ΚΟΜΟΤΗΝΗ 

γπλο πηη Δημοκρατίας 1 Τ.Κ. 691 00 


5248 320 


4136 402 
4171 307 
(0611 271 249 
224 581 

(0651; 21 901 
(0531) 22 637 
26 522 


- Μέχρι 8 σελίδες 200 δρχ. 

ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΩΝ 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ - Από 8 σελίδες και άνω προσαύξηση 100 δρχ. ανά δσέλιδο ή μέρος αυτοί 


ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. 

Τεύχος 

Κ.Α.Ε. Προϋπολογισμού 
2531 

Κ.Α.Ε. εσόδου υπέρ 
ΤΑΠΕΤ 3512 

Α' (Νόμοι, Π.Δ., Συμβάσεις κ.λπ.) 

60.000 δρχ. 

3.000 δρχ. 

Β' (Υπουργικές αποφάσεις κ.λπ.) 

70.000 » 

3.500 >■ 

Γ' (Διορισμοί, απολύσεις κ.λπ. Δημ. Υπαλλήλων) 

15.000 »» 

750 

Δ’ (Απαλλοτριώσεις, πολεοδομία κ.λπ.) 

70.000 » 

3.500 <* 

Αναπτυξιακών Πράξεων (Τ.Α.Π.Σ.) 

30.000 

1.500 

Ν.Π.Δ.Δ. (Διορισμοί κ.λπ. προσωπικού Ν.Π.Δ.Δ.) 

15.000 >* 

750 >· 

Παράρτημα ( Πίνακες επιτυχόντων διαγωνισμών κ.τλ.) 

5.000 » 

250 >* 

Δελτίο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Δ.Ε.Β.Ι.) 

10.000 >. 

500 * 

Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου (Α.Ε.Δ.) 

3.000 » 

150 ■» 

Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π. 

10.000 » 

500 >■ 

Ανωνύμων Εταιρειών & Ε.Π.Ε. 

250.000 »·■ 

12.500 » 

ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΥΧΗ ΕΚΤΟΣ Α.Ε. & Ε.Π.Ε. 

250.000 >■ 

12.500 » 


* Οι συνδρομές του εσωτερικού προπληρώνονται στα Δημόσια Ταμεία που δίδουν αποδεικτικό είσπραξης {διπλότυπο* το 
οποίο με τη φροντίδα του ενδιαφερομένου πρέπει να στέλνεται στην Υπηρεσία του Εθνικού Τυπογραφείου. 

* Οι συνδρομές του εξωτερικού επιβαρύνονται πέραν των ανωτέρω αναφερομένων ποσών με τα ταχυδρομικά τέλη και μπο¬ 
ρεί να στέλνονται με επιταγή και σε ανάλονο συνάλλαγμα στο Διευθυντή Διαχείρισης του Εθνικού Τυπογραφείου. 

* Η πληρωμή του ποσοστού του ΤΑΠΕΤ που αντιστοιχεί σε συνδρομές, εισπράττεται στην Αθήνα από το Ταμείο του ΤΑΠΕΤ 
(Σολωμού 51 - Αθήνα) και στις άλλες πόλεις από τα Δημόσια Ταμεία. 

* Οι συνδρομητές του εξωτερικού μπορούν να στέλνουν το ποσό του ΤΑΠΕΤ μαζί με το ποσό της συνδρομής. 

* Οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, οι Δήμοι, οι Κοινότητες ως και οι επιχειρήσεις αυτών πληρώνουν το μισό χρηματικό ποσό 
της συνδρομής και ολόκληρο το ποσό υπέρ του ΤΑΠΕΤ. 

* Η συνδρομή ισχύει για ένα χρόνο, που αρχίζει την 1η Ιανουάριου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου. Δεν 
εγγράφονται συνδρομητές για μικρότερο χρονικό διάστημα. 

* Η εγγραφή ή ανανέωση της συνδρομής πραγματοποιείται το αργότερο μέχρι τον Μάρτιο κάθε έτους. 

* Αντίγραφα διπλοτυπιών, ταχυδρομικές επιταγές και χρηματικά γραμμάτια δεν γίνονται δεκτά. 


Οι υπηρεσίες του κοινού λειτουργούν καθημερινά από 08.00 έως 13.00 


ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 















